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1. ÇEMBERDE AÇI 7 Test 124-137 
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3. DAİREDE ALAN 5 Test 154-163 
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3. ÜNİTE: KONİKLER | TESTADEDİ SAYFA 
e | il li DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 
2. ELİPS 2 Test 196-199 
3. HİPERBOL 3 Test 200-205 1.DÖRTGENLER 2 Test 
YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 3 Test 206-211 2 YAMUK İsi 
YAZILI DENEMELERİ Sa. eee YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 2 Test 
YAZILI DENEMELERİ CEVAPLARI 214 YAZILI DENEMELERİ 9 Yazılı 
3. PARALELKENAR 6 Test 
4. DİKDÖRTGEN 6 Test 
5. EŞKENAR DÖRTGEN 2 Test 
6. KARE 6 Test 
7. DELTOİD 2 Test 
8. ÇOKGENLER 13 Test 
9. DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 5 Test 
YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 4 Yazılı 
YAZILI DENEMELERİ 





Eğitim yayınları 





Eğitim yayınları 





1. (ABJ 1 (ADJ A 
m(ABE)-130* 
m(BCD)—80* 
olduğuna göre, 
m(ADC) 
kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 

2.  m(ADO)-80* 
m(ÖCE)-85* 
m(BAD)—x 
m(ABE)-y 
olduğuna göre, 
x*y toplamı 
kaç derecedir? 


EN 
A)165 (oOB)170  C)175 OD) 180 
3. D 
A 
Oysa 
86 
(N 
B E C 


m(ÂBG) 86“, m(OCB) 609, m(BAD)-110* 
m(EDE)-2m(ADE)-1 3" olduğuna göre, 
m(ADE) kaç derecedir? 

A) 65 


B) 55 C) 49 


D) 45 





C ED 
ABCD dörtgen, (BEJ açıortay, m(BAD) —84“ 
m(ADE)—44*, m(BCD)-102* olduğuna göre, 
m(BED) kaç derecedir? 
A)128 (o B)130 


C)146 O D) 167 
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5. 
D 

E) 65 
6. 
1. 

E) 39 
8. 

E) 170 
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İAEJ açıortay A 
m(ÂEB)-50* 
m(GBE)-25* 
m(BCD)—100* 
m(ADE)-70* 
olduğuna göre, 
m(ABE) 








İi 
kaç derecedir? LA (N 
C D 
A)47,5 o B)75 o C)95 O D)100  E)110 
JBE|-|BC)J, m(BAD)-100*, m(ADG)-70* 
m(BEĞ) -68*, m(ECD)-35* olduğuna göre, 
m(ABE) kaç derecedir? 
A) 35 B) 43 C) 44 D) 50 E) 68 
A 
© 
2ğ 
Va N 
C D 


(BEJ ve (CEJ açıortay, m(BAD) 909, m(ADC)—50* 
olduğuna göre, m(BEĞ) kaç derecedir? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 


A 
Ab 


BÜ 


Ve /N 
Cc D 


JAF ve (CEJ açıortay, m(ÂBE)—130*, m(ÂDE)-40* 
olduğuna göre, m(AEĞ) kaç derecedir? 


A)120 oB)125 C)130 D)135. E)140 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


Könü Kom Serisi” 


10. 


11. 


12. 























A 13. 
B D 
G 
(ACI.LIBDI, |AB|24-|CD|2-84 cm? olduğuna göre, ABCD dörtgen, E, F, G, K üzerinde bulundukları 
(ADI? |BC|2 toplamı kaç cm? dir? kenarların orta noktaları, |EF|—(x-4--2) cm 
li IKG|(2x—3) cm olduğuna göre, |KG| kaç cm dir? 
A) 100 B) 96 C) 84 D) 80 E) 72 A)7 B) 6 ©) 5 D) 4 E)3 
A 14. 
3 
B D 
a 9 
C 
TACI.LIBDIJ, JAB| 3 cm, |BC|5 cm, |DC|—9 cm 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? ABCD dörtgen, E, F, G üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktaları, |EF|-7 cm, |FG|-6 cm 
A)6JZ B) YES o) 68 D) 3 Ea olduğuna göre, dörtgenin köşegenlerinin 
uzunlukları toplamı kaç cm dir? 
A) 19 B) 20 C) 24 D) 26 E) 30 
A 
15. A 
B D 
/ D 
B 
C 
(ACI LIBDJ, |AB|2-4-|DCJ2—61 cm?, |BCJ—|AD| 4-1 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? C 
(ACINIBDI-LEJ, m(AED)-45*, |AE|<3V2 cm 
ay0 ni) hi iz bi? |ED|7 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A) 10 B)8 C)7 D) 6 E)5 
16. m(BAD)-60* 
m(ABG)—150* 
|AB|-JAD|5 cm 
(BC|3 cm 
olduğuna göre, 
Ğ |DC| kaç cm dir? B/ )1s0» 
ABCD dörtgen, |AE|—|BE|, |AF|—|DFJ, |EF| 4 cm 3 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 A)8 B)6v2 CO4Y3 O D)6 E) y34 
LLC 2E 3E 4D 5-C 6-B 7-A 8D 9-C 10-B 11-C 12-A 13-A 14-D 15-E 16: 
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WU 
JN 


(ACI NIBDIXKEK, mAEB) a, |ACI.JBD| 44 cm? 
z 7 - - 
sina — Ti olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 22 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 6 
2. A 
B 
0 
Dp 
C 
(ACI NIBDI-HEJ, JACI.|BD| 24 cm? 
Alan(ABCD) 8 cm? olduğuna göre, sina kaçtır? 
1 1 2 3 
A)— B) — C)— D) — 
7 E E EŞ 
3. A 7. 
D 
5 7 
C 
LACINIBDI LE), m(DEĞ) <a, |AC|- 4V3 em 
|BD|8 cm, sina -7 olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)sV3 B)10/3 C)12/3 D14/3 E)168 
. 8. 
4. TACINIBDİME) A 
m(ÂED)-60* - 
JAC|<6V2 em 
IBD|<3V3 cm 
olduğuna göre, 7 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


ay 20İZ B)14V2 O15/2 D)16y2 gp 22 
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(ACILIBDJ 


2 7 
JAC|-3V2 cm 

(BD |<4v2 cm 

olduğuna göre, B D 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 

il G 
A) i2 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


A 
D 
<5 
B 
C 


LACINIBDJ-(EJ, MAED)—135*, |AC|-5VZ em 
(BD |<4y/3 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)sV3 B)10V3 Cji2/3 Dy14/3 E)163 


m(AD) 2 
m(DAĞ) 35 
JACJ<2V6 cm 
BD |<3v2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 

w25 
A) 15 B) 12 Ni 6 

A 
B 
D 

JACJNIBDJ-SEJ, JED|—2JBE|, Alan(ABC) 7 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 24 B) 21 C)18 D)15 E) 14 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





(ACJNIBD)J<JE), JED|-3JBE|, 2JEC|3JAE| 
ayl İdi 6 cm? olduğuna göre, Alan(CED) 


ACIM (BDJ-(EJ 


Alan(AED) 12 cm? 
olduğuna göre, 





olduğuna göre, 


A 
15 20 
B D 
7 
C 
A 
16. 
6 P 
B2 
8 
C 


olduğuna göre, 


13. ABCD dörtgen A 


E,F,GvekK 
üzerinde 
bulundukları 
kenarların orta 


noktalarıdır. 





Alan(ABCD)-64 cm? olduğuna göre, 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 


ABCD dörtgen 
E,F,GvekK 
üzerinde 
bulundukları 
kenarların orta 
noktalarıdır. 
Alan(ABCD)-44 cm? 
olduğuna göre, C 
Alan(EFGK) kaç cm? dir? 





ABCD dörtgen 

E, F ve K üzerinde 
bulundukları 
kenarların orta 
noktalarıdır. 

(EF LJEK| 

JEF |<2y2 cm 
JEK| 3 cm C 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)20/2 B)18/2 C)16v2 D)1i4y/2 Ey12P 


AD) L(BDJ A 
(AB) L(BG) 4 
JAB|—8 cm D 
JAD|4 cm 
IBC |s4v3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 

B PE 


A)2a/3 B)22/3 C)20V3 D)18.3 Ets 





N-E 12B 13-B 14C€ 15E 16-C 
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TESI/JI ŞE” 





B G 
ABCD yamuk, m(ADE)<4m(BGD) olduğuna göre, 
m(ADG) kaç derecedir? 


A) 120 









B) 135 G) 144 D) 145 E) 150 
2. A D 
Na 
(N 
B GC 
ABCD yamuk, m(BAD)-1109, m(BCD) 50 
m(ADG) —x, m(ABE) —y olduğuna göre, 
x-y farkı kaçtır? A 
0) 
İRİ 
A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 İzi 
İ 
3. A D 
/N İN 
B Cc 
ABCD yamuk, m(BAD)m(ABG) 4-369, m(BCD)—x 
m(ABE)—2x—149 olduğuna göre, 
m(ADE) kaç derecedir? 
A) 136 B) 1387 C) 140 D) 143 E) 147 
4 A D 
/N 
B E Cc 


ABCD yamuk, m(BAE)-2m(EAD), m(ABÜ)—60* 


olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 


A) 60 B) 54 C) 50 D) 48 E) 40 
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A 


ABCD EN IDEJ ve (CEJ açıortay 0 göre, 
m(DEĞ) kaç derecedir? 


A) 100 B) 95 C) 90 D) 85 E) 80 


A D 
B E Ğ 
ABCD yamuk, |BA|—|BE|, m(EAD)-74* 


olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? 


A) 37 B) 32 C) 28 D) 26 


A D 
1389 
pi o X NN 
B © 


ABCD yamuk, m(ÂDG)-138*, m(âBG)-2x-—10* 


E) 24 


m(BCD)—x olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A) 120 B) 112 C) 106 D) 100 E) 96 
A D 
B GC 
ABCD yamuk, JAEJ ve (DEJ açıortay 
m(BAD)-3m(ABG), m(ADE)-2m(BGD) -30* 
olduğuna göre, m(âED) kaç derecedir? 
A) 40 B) 42,5 C) 50 D) 57,5 E) 65 
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TEST /1 





İN 


ABCD yamuk, |AB|—7 cm, |AD|4 cm, |DC|—9 cm 
İBC|11 cm olduğuna göre, yamuğun çevresi 
kaç çm dir? 


A) 27 B) 28 C) 30 D) 31 E) 32 


10. A 5 D 


B 8 E 7 C 
ABCD yamuk, (AE) açıortay, |AD| 5 cm, |DC|<6 cm 
|BE|<8 cm, |JEC|7 cm olduğuna göre, 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


11. A S5 D 


B 15 C 


ABCD yamuk, JEFJ orta taban, |AD|-5 cm 
|BC|15 cm olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 14 B) 13 


Cc) 12 


D) 10 E)8 


12. 





B C 
ABCD yamuk, |AE|-|BE|, |DF||CFJ, |AD| 7 cm 
JEF|511 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





13. 





B Cc 
ABCD yamuk, JEFJ orta taban, JAE|-4 cm 
JFC|-7 em olduğuna göre, |AB|*|DC| toplamı 


kaç cm dir? 
A) 15 B) 18 GC) 20 D) 22 E) 24 
14. A D 
E F 
B 10 GC 
ABCD yamuk, JEF| orta taban, (AC) köşegen 
|KF|3 cm, |BC|-10 cm olduğuna göre, 
JAD| 4 JEKJ toplamı kaç cm dir? 
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
A D 
E F 
B (0 
ABCD yamuk, (EF) mJBD|<4K), JAE| |BE| 
IDFJ|FCJ, |KFJ>JAD|*1, JEK| s4 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
16. A 11 D 
E F 
B 15 C 


ABCD yamuk, JACJ ve (BDJ köşegen, (EF| orta taban 
JAD|11 cm, |BC|15 cm olduğuna göre, 
IKLJ kaç cm dir? 








i 5 7 
A) 14 B) 15 C) 17 D) 18 E) 19 A)2 b c)3 DE E)4 
| 1-C 2A 3B 4E &5C 6B 7C 8D 9D ICA ILD 12B 13D 1I4A ISE 1I6A 
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B 20 C 
ABCD yamuk, (ACJmIBDJ-JEJ, |AD|—5 cm 


(BC|-20 cm olduğuna göre, İİ oranı kaçtır? 














ABCD yamuk, (EFJN(BDJ—(K), JEK| —1 cm 
JAD|4 cm, |KF|15 cm olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? 





al Bİ g2 pl g3 A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 27 
4 3 5 2 5 
6. 
2 A D 
B GC 
1 
B C ABCD yamuk, JEFJm(ACI1K), |AK) >> IKG| 
ABCD yamuk, |BC|-3JAD|, |DE|-3 cm JEK|4 cm, |KF|-3 cm olduğuna göre, 
|EC|12 cm olduğuna göre, (AD|4JBC) toplamı kaç cm dir? 
|AC|-*|BD| toplamı kaç cm dir? A) 27 B) 24 C) 21 D) 20 E) 18 
A) 24 B) 27 C) 28 D) 30 E) 32 7. din ağ 
3. A D 
X*7 
B 24 Cc 
B E 2x-3 G ABCD yamuk, (ACJm/BDJ—(E), JEFJ///BCI 
ABCD yamuk, |JDEJ açıortay, |DC|-(x47) cm JAD|—8 cm, |BC|-24 cm olduğuna göre, 
|EC|(2x-3) cm olduğuna göre, x kaçtır? JEF| kaç cm dir? 
A)2 B)3 o 4 D) 5 E)6 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 17 
8 A 9 D 
4. A D 
v5 
E F 
8 
B C B 18 Cc 
ABCD yamuk, JAHJ LJBCJ, m(ADC)—135* ABCD yamuk, (ACJn(BDJ—4KJ, (EF1/1BCI 
IDG|-8 cm olduğuna göre, JAH| kaç cm dir? JAD|59 cm, |BC|-18 cm olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 
A4 Bal a2 DE E)4v3 A)10 Bi? (4 Dis B16 
14 
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25 
B 


ABCD yamuk, JAE| ve (BEJ açıortay, |AE|—-4 cm 
IBE| 5 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A2 BA 


C)3y5 


D5y2 E) yet 
10. 





B 
ABCD yamuk, (DEJ ve (CEJ açıortay, (EFJ// (BCJ 
|EF|5(x41) em, |FC|(2x—3) cm olduğuna göre, 
İDC| kaç cm dir? 
A)8 B) 9 


Cc) 10 D) 12 


11. 


: B C 
ABCD yamuk, (DFJ ve (CFJ açıortay, (EFJ//1BCI 
JAE|J(x*4) cm, |BE|—(2x—1) cm olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


A) 16 


B) 18 C) 20 


D) 22 


E) 24 


12. 





ABCD yamuk, JAFJ ve (DEJ açıortay, |AB| —7 cm 
|DG|8 cm, |EF|-—3 cm olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 





E) 14 








ABCD yamuk, JAB1//(DEJ, m(ÂDC) <2m(ABG) 
|AD|3 cm, |DC|-8 cm olduğuna göre, 
(BC| kaç cm dir? 

A) 14 B) 13 C) 12 


D) 11 E) 10 


14. 


B C 


ABCD yamuk, m(ÂDG)-2m(ABG), JAD|4 cm 
IDC|10 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 13 B) 14 


C) 15 D) 16 E) 17 
A 3 D 
5 12 
B E C 
ABCD yamuk, (ABI //(DEI, m(ADC) —m(ABC) 4-909 
JAB|—5 cm, |ADJ-3 cm, |DC|-12 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 
16. A D 
8 6 
B 12 C 


ABCD yamuk, m(BAD) <m(BCb) 4-90, |BC|-12 cm 
İDC|6 cm, |AB|8 cm olduğuna göre, 
|AD| kaç em dir? 


A)4 B) 7 03 EE E)2 














| LA 2C 3A 4C 5B 6D 7E 8B 9-B 10C€ 11-B 12A 13D 14B 15-2D 16: 
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1. ABCD dik yamuk 5. 
m(BCD)—x410* 
M(ADC)—2x4-50* 
olduğuna göre, 
m(ADG) 
kaç derecedir? n 
B Cc 
A) 108 B) 110 C) 112 D) 120 E) 130 
2 A D 
6. 
B , i C 
ABCD dik yamuk, m(BAD)-3m(AB0) -4* 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
A) 138 B) 134 C) 180 D) 124 E) 120 
3. A D 
7. 
5 gv2 
B Cc 
ABCD dik yamuk, |AB| 5 cm, |DC|5vV2 cm 
olduğuna göre, m(Bcb) kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
4 A 2 D 
İsi 8. 
5 yet 
n 
B GC 


ABCD dik yamuk, |AD|-2 cm, |AB|5 cm 
IDC V61cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 12 - B) 10 Cc) 9 D)8 E)7 
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o CESI/5 TT YAMUK 


i A D 
İN 
B | Ğ 
ABCD dik yamuk, |AB| 4 cm, |BC|—JAD| #6 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





A)2/10 B)sV2 C)2yi3 Dj2yi4 Ejevy2 


M8 5 

n O 

B 8 mr e 
ABCD dik yamuk, m(ADC)-1359, |AD| <3 cm 
|BC|-8 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)5v2 


B)A/2 o C)5 


D)3y2 


E)4 





(> 
B G 
ABCD dik yamuk, m(BCD)-—309, |AD | V3 cm 
İDC|8 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)4 B) 5 Cc) 3y3 


DAB Es 


A D 
e 
B İ GC 


ABCD dik yamuk, (BD) 1 (DCJ, |BD|—5 cm 
IDC|10 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)4 B2Y5 G3 D3 E) 5 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


























TEST /3 





9. A D 13. ABCD dik yamuk A2D 
NE | (DE) LJECİ 
© JADJ-2.cm 6 
: JAE|-6 cm 
JBE|-4 cm E 
Iduğ öre, 
N olduğuna göre 4 
IDC| kaç cm dir? 
ABCD dik yamuk, (AC) LJBDI, JAE|—1 cm B C 
|EC|5 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? A)10 B) 12 C)13 D)10y3 E) 108 
A)6 BNY35 GAZ my 27 
14. A2D 
10. A D 1 K/5 
i 
a E 
ZI fA 
B 8 GC 
Zi 
ABCD dik yamuk, (DEJ ve |CEJ açıortay, |AD|—2 cm 
ABCD dik yamuk, (ACI LJBDJ, |DE|—2 cm (BC|8 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
|BE | 4 cm olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 
A) 15 B) 12 G) 10 D)9 E)8 
A4/2 B)Yya4 240 Days Ese 
11. A 3 D 15. ABCD dik yamuk A3D 
K ETE 
(AE| ve (BEJ açıortay 
IDC||BC)| 
(AD|-3 cm E 
olduğuna göre, 
İnasasasansssanasasna LAB| De sil Sile Za Le) 
E B 8 G B G 
ABCD dik yamuk, (AEJ//(BDJ, (ADI //1ECİ, (ACI L (BD A) 12 B) 15 C)17 D) 18 E) 24 
|AD|3 cm, |BG|-8 cm olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
16. A 2 D 
A) 32 B2/5 G2yY/6 D5 E)6 
12. 4 E 
B 8 G 
kğ ABCD dik yamuk, |DE|<|EC|, |AD|—2 cm 
B 
: : < (AB|4 cm, |BC|-8 cm olduğuna göre, 
ABCD dik yamuk, (AC) LJBDJ, JAD|-2 cm | 
z z : İBE| kaç cm dir? 
(BC|9 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
AYM BB g5 Day? pa A) yV29 B) 42 G)6 DAM o EB 
-E 23B 3$C 4D S5C 6A JE 8B 9-D 10-4 11C 12-D 13-D 14-C 15-B 16-A 
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© ABCD ikizkenar yamuk, m(BGD)—50* olduğuna göre, 
m(BAD) kaç derecedir? 
A)100 o B)110 


C)120 o D) 125 


B Cc 
> —— — 
ABCD ikizkenar yamuk, m(ÂBC)—x, M(ADC)—2x4309 


E) 130 


olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A) 135 B)130 C)125  D)120 





3. p 7. 
A xrJO D 


ZN 
£) 
B 


C 
ABCD ikizkenar yamuk, m(DAC)-x4 109 
m(ÖBG)—2x-20* olduğuna göre, 

m(BEĞ) kaç derecedir? 

A) 90 B) 95 C) 100 


D) 105 E) 110 


4. ABCDikizkenar 


A D 
yamuk 
(ACJ 1 JBD| i 
olduğuna göre, 
—— 
m(ACB) 
kaç derecedir? ğ el 


A) 30 B) 35 C) 37 D) 42 E) 45 
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z ta BE HAN AR EYE ği z z ME EEZ TEST/a 7 
m a m n000 7 © 


5. A D | 
ZN 


ABCD ikizkenar yamuk, |AC|—12 cm 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 17 


B) 15 6) 13 D) 12 E) 10 


İL 
B i 3 C 


ABCD ikizkenar yamuk, |ED| —x cm, |BE|—(2x--1) cm 
|EC|(8x-2) cm olduğuna göre, |ACI-JBD| 
toplamı kaç cm dir? 


A D 
B C 


ABCD ikizkenar yamuk, |JACJn IBDIS4EJ 
(BC|3JAD|, JAE|—x cm, |BE|—2x44 cm 
olduğuna göre, |BE| 4 |EC| toplamı kaç cm dir? 


A) 20 


ABCD ikizkenar 


yamuk 
JAEJ-L (BC) 


JAD|—6 cm 
JEG|11 cm 
olduğuna göre, 
İBE| Kaç cm dir? 


A)S 


B) 21 C) 24 D) 25 E) 27 


A & D 
(AN 
9 7 
B) — C e 
Z © 0; Ba 
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4445” ASIN 
B 13 c 
ABCD yamuk, m(ABC)—-m(BCb)-45*, |AD|-5 cm B ay? Cc 


(BC|13 cm olduğuna göre, yamuğun yüksekliği ABCD ikizkenar yamuk, (AC) 1 (BDJ, JED|—1 cm 


kaç cm dir? (BC |<4v2 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
di AYIS B4 GNYİ7 Day? Ee 
İz 9 11 
A)- B)4 G)> D)5 E) — 
2 2 2 
10. 45 5D 
8 8 
B 12 C 
B 14 G ABCD ikizkenar yamuk, (AC) L/BDJ, |AD|-6 cm 


ABCD ikizkenar yamuk, |AB|—|DC|8 cm 
JAD|4 cm, |BC|14 cm olduğuna göre, 


(BC|12 cm olduğuna göre, yamuğun yüksekliği 





kaç cm dir? 
yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 5 iie — er BE 
A)6 B)yY39 ceo Days 
A 8/2 D 
11. A 4 D 
B 10 Ğ B 75 C 


ABCD ikizkenar yamuk, |JACJ L/BDI, | AD | 32 cm 
(BC |<7V2 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


ABCD ikizkenar yamuk, |ABJ 1 JAC)|, |AD|-4 cm 
IBC|10 cm, olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)4Y/3 B)sve oz2y44 DY58 geviş 
A)9 Bja/s Cj)2y19 Deve ETO 
16. A 6 D 
12. A D. ii 
e <5 
B 18 C 
B C ABCD ikizkenar yamuk, (ACJn|(BDJ-1E) 


ABCD ikizkenar yamuk, JAB| 1 |ACI, JAE|-2 cm 
IBD|-8 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


m(BEĞ) 1209, JAD| 6 cm, |BC|-18 cm 


olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 


A4 B2a/5 2 Da 6 A)3V3 B7 OM2 Da Es 


LE 2B 3C€ 4E 5D GA 7C BA $9B 10B |lE 12D 13-C 14A 15D 16-0) 
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F 





“YAMUK 





IESİ/5 F YAMUK 





1. o ABCD yamuk A 5 D 
(DEJ.L(BCJ 
JAD|—5 cm 
|BC|17 em 
İDE|8 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) —oOB E G 
kaç cm? dir? 
A) 88 B) 90 o) 92 


D) 95 E) 100 


B F Cc 
ABCD yamuk, (EF| L(BCI, JEF| -7 cm 
Alan(ABCD) -56 cm? olduğuna göre, |AD|--|BC| 
toplamı kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 


C) 20 D) 24 


3. o Yüksekliği 8 cm, orta tabanı 12 cm olan yamuğun 
alanı kaç cm? dir? 


A) 48 B) 64 C) 82 D) 96 E) 100 
4. A: 4 D 
B 12 Cc 


ABCD yamuk, |AD|4 cm, |BG|12 cm 
Alan(ABCD)-56 cm? olduğuna göre, yamuğun 
yüksekliği kaç cm dir? 

C)7 


A)S B) 6 D)8 E)9 
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ABCD yamuk 
m(ÂBE) 60“ 


olduğuna göre, B 


Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)18/3 B)15V/3 Cj12y/3 D)11/3 E)toy3 


A D 
B C 


ABCD yamuk, m(ÂBG) -45*, |AD| 4|BC|-24 cm 


Alan(ABCD) -48 cm? olduğuna göre, |AB| 
kaç cm dir? 
A4/2 Bsy2e —ey2 D)y2 se 


A 4 D 
A 
<A 
B 7 GC 


ABCD yamuk, (ADI/(BCI, m(ABG) -135*, AD | 4 cm 
|AB(/-4v2 cm, |BG|-7 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 21 B) 22 GC) 24 


D) 25 E) 28 


ABCD yamuk 


A D 
m(DBG) -60* 
(BD |<4y/3 cm 
ay3 
|BG|13 cm 
Alan(ABCD) 48 cm? (Aso 
B 13 G 


olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 
A) 6 B) 5 4 


D)3 E)2 
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TEST /5 
9. ABCD yamuk A D 13. A D 
IBCJ3JAD| 
Alan(ABD) —7 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(BCD) 
kaç cm? dir? 
B C B Cc 














A) 49 B) 35 C) 30 D) 28 E) 21 ABCD yamuk, (ACJn/(BDJ—/JE), 1BC| —4|AD| 
Alan(AED) -2 cm? olduğuna göre, 
> Alan(BEC) kaç cm? dir? 
j 
10. A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 56 
14. A D 
A 
2 
ABCD yamuk, Gl - 5 2 Alan(aBCD)- 84 cm 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? B 
A) 32 B) 30 o) 28 D) 26 24 İ ABCD yamuk, (ACJm/BD)—4E), Alan(ABE) 16 cm? 
ji olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
— A)12 oOB)İ4  C15 D16 E18 
11 A D iz 
| i | 15. 
B E GC 
ABCD yamuk, |BC|—3JAD|, Alan(ABCD)—44 cm? li kara SETİ 
olduğ öre, Alan(AED) k Z dir? 
Li Rp Reel dll ABCD yamuk, (ACJN(BDJ-(EJ, |BC|2JAD)| 
A) 22 B) 16 Cc) 13 D) 11 E) 9 Alan(DEC)-8 cm? olduğuna göre, Alan(BEC) 
kaç cm? dir? 
A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
A 5 D 
© 
ğ ve ee, 16. ABCD yamuk A D 
(ACINIBDIEŞ 
|BC|3JAD| 
B G Alan(AED)—2 cm? 
ABCD yamuk, JABJ LJACI, |AB|—9 cm, |AG|-12 cm olduğuna göre, 
JAD| 5 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? oo B G 
A) 64 B) 72 GC) 80 D) 88 E) 96 A) 48 B) 42 C) 40 D) 36 E) 32 
TA 2A 3D 4&-C 5-E 6A 7-B 8-D 9-E 10-E 11-D 12-B 13-B 14-D 15-C 16: 
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|? 








1. O ABCDdikyamuk A D 
JAB|-9 cm 
Alan(ABCD) -54 cm? 
olduğuna göre, 9 
JAD|HJECJ 
toplamı kaç cm dir? 
B C 
A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


2. ABCDdikyamuk A > Dp 
m(BCD)—45* 
JAD|-2 cm 
IDC |s3v2 cm 
olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? 


A)4 B)2 o5 D)6 


3.  ABCD dik yamuk a 38 D 


m(DAĞ)-30* < 
JAC|12 cm 
JAD|<3vV3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) ZI 
B GC 


kaç cm? dir? 


A)21/3 B)24V3 C)27V3 D)ao/3 Es 


4. ABCDdikyamuk ZA 2 D 
İDC|-|JBG)| 
JAB|-4 cm 
JAD|2 cm ” 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 
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B E Cc 
ABCD dik yamuk, |AB|—-9 cm, |AD|—8 cm 
olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 


A) 54 B) 48 C) 45 D) 40 E) 36 


B 8 GC 
ABCD dik yamuk, BDC ikizkenar dik üçgen 


IDBJ LJDCI, |BC|8 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)i2/2  B)24 C28 Di4/2 E)30 


B e 
ABCD dik yamuk, (BDJ L (DCJ, m(ABD)—30* 
JAD|-3 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
A) 23 B) ve O 243 D) E)25 8 


8. ABCDdikyamuk 
JAE|-6 cm 
JAD|—4 cm 
(BE|-2 cm 
İBC|9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(DEC) 
kaç cm? dir? B 9 Cc 





A) 31 B) 30 C) 29 D) 28 E) 27 
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10. 


11. 


12. 


| 1» 2-C 3C AA S5E 6B 7B 8A 9D 
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ABCD ikizkenar A 5 D 

yamuk 

JAB |-JDCJ-4V2 cm 4V2 gv2 
JAD|5 cm 

IBC|13 cm B 13 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 28 B) 30 0) 32 D) 36 E) 40 
ABCD ikizkenar A D 
yamuk 14 
JAB|-|DC) 
(DEJ L(BCJ 
İDE| s5 cm 
|BE| 6 cm B 6 E Cc 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 32 C)30:  D)25 E) 15 
A D 
15. 
AN 
B 
ABCD ikizkenar yamuk, m(ACB) -30*, |AB|-|DC| 
- |AC|s4 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
 A)ai2 o B)6 o3/5 D7 Ea 
A D 16. 
O 
5 
12 C 


ABCD ikizkenar yamuk, JAB|—|DC|, (BD| açıortay 
(BDIL(DCI, |BC|-12 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)18V3 B)21Y/3 C)24a/3 D273 ESOB 





13. ABCD ikizkenar 


yamuk 
JAB|<|DC| 
(ACI L(BDJ 
JAD|-2 cm 
|BC|-6 cm 
olduğuna göre, B 





6 G 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)6 B)8 C) 12 D) 14 E) 16 


ABCD ikizkenar A D 
yamuk 
|AB|JDC| 
(ACI LJBD| 
JAE| 2 cm 
JEC|6 cm 
olduğuna göre, B G 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 


ABCD ikizkenar 
yamuk 
(AB|<|DG) 
JECİ LJAEJ 
|EC| 6 cm 
(BD|—9 cm 
olduğuna göre, B 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 








A)18V5 B)16V5 C)18/3 D)15V5 E)18y2 


B Cc 


ABCD ikizkenar yamuk, (âACJN|(BDJ-1EJ 


JAB|<|DCJ, MEC) -45*, |BD| 6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)SY3 Bio/2 O)N2 De? 3 














10€€ 1l-E 12D 13A4 14B 15-A 16-c) 
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A) 20 B) 24 C) 28 


B C 
ABCD yamuk, |DE| -|JEC|, Alan(ABE)-14 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
D) 32 E) 36 
— 
İ 





6. 
2. A D 
27 
7 E 
B C 

ABCD yamuk, (ABI.LJAEJ, |DE|—|JEC)|, |AB| 7 cm 

JAE|-6 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 

A) 21 B) 28 C) 36 D) 42 E)48 
7. 


3. o ABCD yamuk 


A D 
(DFJ LJECİ 
JAE||BE| 
IDF|5 cm “ E 
JEC|12 cm 
olduğuna göre, 


Alan(ABCD) (o B e 
kaç cm? dir? 
C) 60 D) 54 E) 50 


A) 72 B) 65 


4.  ABCD yamuk A D 8. 
m(ABE) -60 
İDE|<|JEC| 
JAB|.JBE|-24 cm? Ç 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) > 
kaç cm? dir? B c 
A)e/3 B)12V3 C)18y/3 D)24y3 E)soy3 
24 
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B F G 
ABCD yamuk, Alan(ABFE) -Alan(DEFC) 
JAE|4-|BF|15 cm olduğuna göre, |ED|*-|FC| 
toplamı kaç cm dir? 


15 

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 
A 5 D 

B 7 E 8 Cc 


ABCD yamuk, |AD|—5 cm, |BE|—7 cm, |EC|-8 cm 
Alan(DEC)-—32 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 68 B) 70 Cc) 72 D) 76 E) 80 
A 6 D 
13 
B 10 E 14 © 


ABCD yamuk, |AB|—JAE|-—13 cm, |AD|-6 cm 
(BE|10 cm, JEC|-14 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 180 


B)175 Oo C)170 


D) 165 


ABCD dik yamuk 
m(ÂED) <m(GBE) 
JAE|-7 cm 
IBE|-10 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 

kaç cm? dir? 





B G 


A) 42 B) 35 Gc) 32 D) 30 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


E)28. 








B GC 
ABCD yamuk, (EFJ orta taban B, K, D doğrusal 
Alan(EBK) 4 cm?, Alan(DKF)—9 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 26 B) 39 C) 45 D) 52 E) 65 


10. 
B e G 
ABCD yamuk, 21 - zi - > Alan(EFG) —4 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? e 
A) 27 B) 25 C) 24 D) 21 
11. ABCD yamuk A D 
İAE|—|BE| 
IBC|-5JAD| 
Alan(AED)-3 cm? OE 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B C 
A) 36 B) 38 Cc) 40 D) 42 E) 45 


12. 





ABCD yamuk, (ADI/TEF1//1BCI, (DGJLJEFİ 
İDFİ<|FC|5 cm, |DG|-3 cm, |EG|-8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) s0 B) 76 Cc) 72 D) 70 E) 68 





B 30 C 
ABCD yamuk, |AB|-15 cm, |AD|-5 cm 
İDC| 20 cm, |BC|-30 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)210 oB)205 C)200 D)195 E)190 
14. ABCD yamuk A D 
(AE| ve (BEJ açıortay 
Alan(ABCD)—54 cm? 
olduğuna göre, E 
Alan(ABE) 
kaç cm? dir? 
B (e 
A) 34 B) 32 Cc) 30 D) 28 E) 27 
15. A 3D 
B 12 C 
ABCD dik yamuk, JACJ L(BDI, |AD|-3 cm 
|BC| 12 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
A) 48 B) 45 C) 42 D) 40 E) 36 


16. ABCD dik yamuk 
(BEJ LJAEJ 
m(ÂBE) - m(EBG) 
JAB|-8 cm 
İDC|-6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm? dir? 





A) 20 B) 18 C) 16 D14 B12 








(“e 2D 3c AB SD GE ZA SE 5D ME MA 2C 13A ME 158 16E) 
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vo 








” : 9. 13. ABCD k 
5. Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri 6x, 7x, 8x ve 9x dir. : A D yamu A 5D 
Buna göre, dörtgenin en büyük dış açısının ölçüsü ; , JAEJ ve (BEJ açıortay 
kaç derecedir? g9 7 (ADI/1BCI 
i JAD|—5 cm E 
A) 108 B)110 Oo C)115 D) 120 E) 126 /BC|-17 cm 
B F 4 E C olduğuna göre, 
Y : ABCD yamuk, (AF| ve |DEJ açıortay, |AB| -9 cm JAB|J kaç cm dir? 
B F Cc a : Ni 
” N : İFE|s4 cm, |DGC|-7 cm olduğuna göre, B 17 ö 
ABCD yamuk, AFD ve BEC üçgen, taralı bölgelerin |IBC| kaç cm dir? 
alanları toplamı 36 cm? olduğuna göre, Alan(EKFG) ç A) 12 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
£ 

kaç cm? dir? 6.  mEAb-100 A) 26 B) 24 C) 22 D) 20 E) 18 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 m(DCE) 76 li 

olduğuna göre, z A > N 

2. o ABCD dörtgen D m(ABE)-m(ÂDG) 
m(ÖEC)-60” kaç derecedir? z 7 g 
A 
|ACJ<3y3 cm 
B D 

(BD| <6 cm A | > -İ 
olduğuna göre, B Va > 
Alan(ABCD) e A) 90 B) 88 C)84 D) 78 E) 76 ABCD dik yamuk, m(ABC)-—309, |DC|-—4 cm i 
kaç cm? dir? B olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


(ACI L(BDJ, |ABJ-7 cm, |AD|9 cm, IDG|8 cm 











olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
18v3 A)8 B)7 C)6 D)5 
A)18/3  B9N3 O) ei 
A)SV2 Baya G6 DYS paz 
(ABI .L(BCJ i K ve G üzerinde G 
(DCJ.LIBCJ bulundukları B 
JAE|s1 cm * kenarların orta 
|AB|-7 cm 7 D noktaları E 15. Köşegenlerinden birisinin alt taban ile 30 lik açı 
B TI G BC|-6 cm “JAE|-2JED| yaptığı bir ikizkenar yamuğun köşegenlerinden 
Ni K birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre, yamuğun 
ABCD yamuk, BDC ikizkenar dik üçgen, (BDI 4 (DC) |IDC|s3 cm 3 IGF|<2JDF| yüksekliği kaç cm dir? 
İAD|3 cm, |BG|5:10 cm olduğuna göre, olduğuna göre, İEF| 8 cm E D 
|AB| kaç cm dir? JED| kaç cm dir? B 6 Cc olduğuna göre, A) 33 B) 6 Cc) 6v2 D)8 E) 12 
i JKG| kaç cm dir? 
A)S By 4/2 De Es AVA Beji yaa De Es 
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E)8 
4. A4D 
İ 5 ww ii 16. ABCD yamuk A D 
» OAABCD dik yamuk 
m nu - v (ADI/EF/1ECJ 
E 
in 8. — ABCD dik yamuk A 3 D JAE| 3 g F 
Ş - |DC|-6 cm le 
(ABI LJBCI IBE| 
(BC|—9 cm 6 
JAB|-6 cm N İDCJ24 cm 
B 16 GC AD| Me olduğuna göre, olduğuna göre, 
ABCD dik yamuk, |DE|-2JEC|, |AD|-4 cm olduğuna göğ8; JADJ kaç cm dir? > 5 y |FC| kaç cm dir? B Cc 
— zi Ğğ öre, il 
İAB|12 cm, |BC|16 cm olduğuna gö Alan(ACD) A 
IBE| kaç cm dir? kale edir? ğ 5 A)3 B) 4 6)5 D)6 E)7 A)6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 
A)e/E Be osY5 Dey5 E4M0 A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E)9 İD 2E 3B 4E &A 6D ZA 8E 9D ICA 1LC 12B 13D ME 15B 16-0) 
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B G GC 
ABCD yamuk, |AD|-5 cm, |BC|12 cm 
Alan(ABCD) -51 cm? olduğuna göre, taralı 


bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


51 17 
— B) 15 Co) — D) 6 E)5 
A) 5 ) ) 5 ) ) 
2. o ABCD yamuk A 7 D 
(ADI/TEF1/1BC) a 
(BE|-2JAE| E E 
JAD|7 cm 
JEF|10 cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? B G 
A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18 
3. ki D 
| X 
n 
BİE GC 


ABCD yamuk, JAEJL(BCJ, |AD|-<4 cm, |DC |<6v2 cm 
|BE|1 cm, JAE|6 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 30 B) 35 


i A D 
E 
5 
B F C 


C) 40 D) 42 


ABCD yamuk, TEFJ//(DCI, |FC|<2JBF, |BC|—3JAD) 


|BE|5 cm, JEF|-3 cm olduğuna göre, 
JAB|--|DC)| toplamı kaç cm dir? 


A8 B) 10 Cc) 12 D) 14 


MİLLİ 
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E) 45 


E) 16 


28 








JAE| açıortay A 
TABI-LIBCJ 

(ADI LIDCI 
m(SCD) 709 
olduğuna göre, 
m(AEB) 

kaç derecedir? 


mM 
gl 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


B 7 F Cc 
ABCD yamuk, |AE|—-3 cm, |JED|4 cm, |BF|-7 cm 
Alan(ABFE) -Alan(EFCD) olduğuna göre, 

JFC| kaç cm dir? 


A)8 B)7 Cc) 6 D)S E)4 
A D 
xY 
E 
B C 


ABCD yamuk, JAB) LJAEJ, |DE||CE|, |(AB|-8 cm 
JAE|-3 cm olduğuna göre, |AD|-*-|BC| toplamı 


kaç cm dir? 
A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
A 7 D 
B F 10 Cc 


ABCD yamuk, (EFJ/(DCJ, |AE|—|BE|, |AD| 7 cm 
IFCİ 10 cm, |EF| 4 cm olduğuna göre, 
IBF|-4(DG)| toplamı kaç cm dir? 

Ati B) 14 E) 23 


G7 D) 20 
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© YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 











© TEST/2 





9. ABCDdikyamuk A 13. A 7 D i 
TAEJ açıortay N 
İABJ—21 cm 36 
JAD| 36 cm ğ N 
21 
IDC|<6 cm 
olduğuna göre, D 
1BE| oranı kaçtır? a > ; z > 
JEC| D ABCD yamuk, |AD|-7 cm, |AB|-8 cm, |DC|12 cm 
| , : : |BC|-17 cm, m(ÖEG) <m(ABG) 4-m(EDE) 
v3 B) 3 C) 7 D) ll E)1 olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 
A)3 B)4 C) 5 D)6 E)7 
10. A 
DB 
14. a B D 
e 4 
Değ) 
5 
GC 
TAE), (BEJ, (CFJ ve (DFJ açıortay, m(GFD) — 85* B NE ol 
pa .. —— i 
olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? ABCD dik yamuk, ACI L(BD), |AD|- VS cm 
|BC|<4V5 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
11. ABCDdikyamuk A p 
EDJLJE 
TED) 4 (EC) 15. JABJLJBGCJ D 
|EC|-2JED)| (AD T e 
m(ADC)-120* 
|AD|<3V2 cm 
işin AD|-|DC|— 
olduğuna göre, a 3 , 
E |AB|-3 cm 
İBE| kaç cm dir? — 
olduğuna göre, n 
|BC| kaç cm dir? 5 < 
B (0) 
A3V2 BS Ge Di? His A)M2 B)V38 OzMo0 Daf EsVE 
12. JAFI ve (DFJ açıortay b e 
ii AF) -7 m (ADJ/1BGI 
m(BCE)-120* A LN g 12 
i JAE|—JBE| 
olduğuna göre, AD 
BE —5 ci 
m(CBG) kaç e 13 e 
derecedir? (BC|-15 2 5 S 
—15 cm 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A) 90 B) 95 C) 100 D) 105 E) 110 A) 6 B)8 G9 012. E) 13 
1-B 2-D 3E 4E 5-B 6-C 7-C 8-A 9-D 10-E 11-C 12-C 13-D 14-C 15-8 16-B 
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| 








(BCI L(CDJ 6. |IABILJADI 
m(BAD) -100* m(BCD)-120* 
m(ÂBG) -102* IBG|-|CD|4 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m(ADC) JAB| kaç cm dir? B 
kaç derecedir? 
7. A D 
A 2 D 
5 
Kap 70'A 
B G 
em ye © ABCD yamuk, m(ABG)—40*, m(BOD)-70* 
ABCD yamuk, m(ADC) -2m(ABC), |AD| 2 cm olduğuna göre, m(BAD)-m(ADE) 
IDG|5 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? farkı kaç derecedir? 
NA 
B 8 F 
Pay B 18 G 
ABCD yamuk, m(EFC) -120“, |AE|-2 cm 
EF i 4 Ni id I X ABCD dik yamuk, (DBJ L(DCJ, |AD| 3 cm 
-6 cm, -8 cm olduğuna göre, N > i 
e 5 (BC|18 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
|AB| kaç cm dir? 
9.  ABCD ikizkenar A D 
ABCD dik yamuk A D 
yamuk 
JAB|5 cm 
(ACI LIBDI 
(BC|-|AD| 44 
m JAD|-JBC|18 cm 
olduğuna göre, . N 
olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? il 
JAG| kaç cm dir? 
B e B C 
ABCD ikizkenar ş A 10. ABCDikizkenar A D 
yamuk yamuk TEZ 
JAB||DC|-6 cm 6 6 (ACINIBDIX(E) 
JADJ-4 cm m(ÖBC -22“ 
) 
(BC|10 cm olduğuna göre, Zİ 
olduğuna göre, OB 10 B 


JAC| kaç cm dir? 


———— arr — cc 0 30 
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m (AED) 
kaç derecedir? 
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“YAZILI DENEMELERİ 











- YAZILI/2 
1. O TACILJBD 
I ui (BD| i l 
(ABJ-3 cm 
JAD|—5 cm N 
|CDJx5V2 cm 
olduğuna göre, p K45* e 
IBC| kaç cm dir? Si - 
ABCD yamuk, m(ABC)—459, m(BCD) 30" 
İDC|-8 cm olduğuna göre, (AB| kaç cm dir? 
2. ABCD yamuk 
(ACI ve (BDJ 
kibogr ABCD dik yamuk 
LADI/1EF1// 1BCI M(ABC)—45* 
LEF| JAD|—2 cm 
(AD) 5 IDC|7 cm 
> 


olduğuna göre, | 





oranı kaçtır? 


EE 


A D 

sl K/» 
E 12 

o GN 
B > 


ABCD dik yamuk, (DEJ ve (CEJ açıortay, (ADJ/ (FE| 
İFE|3 cm, |DC|-12 cm olduğuna göre, 
|AD|4|BC)| toplamı kaç cm dir? 


A 2 D 
eo» 
3y3 
30” 
B mir. 


ABCD yamuk, m(BAD) -60*, m(BCb)—-30* 
|AD| <2 cm, |DC|-3V3 cm olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


ABCD yamuk 


A ETO) D 
ABI LJAEJ (5 
İDE|JEC)| 
|AD|- 10 cm E 
JAE|-4cm . | , 
(BC (310 cm 
B 3y10 fel 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


—————— mma 
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olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 





A D 
7 X 
B C 


ABCD ikizkenar yamuk, (BDJ açıortay, (BDJ LJDC| 
JAB|—|DC|-6 cm olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 


A S5 D 
Zİ 
B 3 E e 


ABCD ikizkenar yamuk, (AEJ 1 |BCJ 
JAB|—-(DC| 6 cm, |BE|-3 cm, JAD| -5 cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


ZEN 


ABCD itektnar yamuk, (BD 1(DCI, JAD|-4.cm 
|BC|-12 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
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B GC 
— — 
ABCD paralelkenar, m(BCD) <-2m(ABC) 18” 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A)96 (oO(B)100 (C)114  D)132  E)140 
2 A D 

(N 

B C 


— — 
ABCD paralelkenar, m(ABC)-x-4-3, m(BAD) -2x424* 
olduğuna göre, m(ADG) kaç derecedir? 


A) 50 B) 51 O) 52 D) 53 E) 54 
3. A E D 
B F GC 


ABCD paralelkenar, m(FED)—54* olduğuna göre, 
m(EFĞ) kaç derecedir? 


B) 120 


A) 116 C)124 oOD)126  E)135 
4 A D 
İN 
/İ 
B E C 


—— 
ABCD paralelkenar, |AE| açıortay, m(BCD)-110* 
olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 


A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 
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5. 











A & 
| 
i Cİ 
B C 


ABCD paralelkenar, m(SAD)—2x4-15* 
m(BCD) -3x-359 olduğuna göre, 
m(ABG) kaç derecedir? 


A) 85 B) 80 


C) 75 


D) 70 E) 65 





ABCD paralelkenar, |AEJ LJDCJ, m(AFC)-100* 
m(ÂBO)-55* olduğuna göre, m(EAF) kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 


IT 


ABCD paralelkenar, |JACImIBDIJ—4FJ, |ED|-|BF| 
m(DBC)-34* olduğuna göre, m(AEF) kaç derecedir? 


C) 35 D) 40 E) 45 


A) 110 B) 107 C)105 oD)102 E) 100 
A D 
B GC 
ABCD paralelkenar, m(BAE)-2m(EAD) 
m(ÂBE)-2m(EBE) olduğuna göre, 
m(AEB) kaç derecedir? 
A) 30 B) 45 C) s0 D) 55 E) 60 
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e oipi 





























N EE v ai GELİYOR TEST TI 
9. A 12 D 13. A D 
i E Gi ii 
i > 
B F C B C 
ABCD paralelkenar, |BF|—|FC| 42, |AE|—1 cm ABCD paralelkenar, |ED||EC| 4-2, |AE|-4 cm 
|AD|12 cm, |DC| 7 cm olduğuna göre, olduğuna göre, |AC|--|BD| toplamı kaç cm dir? 
|BE|-|BF| toplamı kaç cm dir? 
; A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 
A) 13 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
i 14. A D 
10. j A D 
7 
2x-3 Xx#İ 
B E 2 C 
B Xxt7 C ABCD paralelkenar, JAEJ açıortay, |DC|7 cm 
ABCD paralelkenar, |AB| -(2x-3) cm |EC|2 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
IDG|—(x*-1) cm, |BC|(x-7) cm olduğuna göre, 
paralelkenarın çevresi kaç cm dir? A)B B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
A) 42 B) 38 Cc) 35 D) 32 E) 27 15 N i 
11. A 12 D 
BS5E. F G 
, ABCD paralelkenar, JAF| ve (DEJ açıortay, |BE | -5 cm 
B C | 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
ABCD paralelkenar, |BC|—|DC|--5, |AD|-12 cm 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 





| | AZ B)4 G) > D)5 E)6 
A) 48 B) 42 C) 38 D) 34 E) 32 
16. A D 

12. - Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri para- 

lelkenarın özelliklerindendir? 

i, Karşılıklı kenarları birbirine eşittir... . ai 

Il. Ardışık köşelere ait açıları bütünlerdir. 

IN. Ardışık köşelerden çizilen açıortaylar dik kesişir. / (NX 

IV. Köşegenleri birbirini ortalar. B Xx? F v 


V. Köşegenleri eşit uzunluktadır. 
Vİ. Köşegenleri birbirine diktir. 


ABCD paralelkenar, (BEJ ve (CEJ açıortay, (EF1//(DCJ 
JEF| 6x3) cm, |BF| -(2x-2) cm olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? 











ALILILIV B)LILINLV OLI,V 
D)i,Mi, V Ey HLV, Vİ A) 16 B) 15 C)13 D) 12 E) 10 
-C 2-E 3-D 4-A 5-E 6-E 7-B 8-E 9-B 10-D 11-C 12-A 13-C 14-B 15-D 16-A 
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7 











Bp 


B 7 e 
ABCD paralelkenar, (AB) LJAEJ, |ED|-4 cm 


|BC|7 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A3VS5 B2M0 G6 Dy Bay 
2. A D 
Sİ 
(2x 
B C 


ABCD paralelkenar, (AEJ ve (BEJ açıortay, |AE|—-3 cm 
(BE| 5 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)2X/7 B v2 Oya DA 3 
3. A D 
(7 > 
7 
B F C 


ABCD paralelkenar, JAEJ ve |DEJ açıortay, (EFJ//IDCI 
|EF|3 cm, |DC|-7 cm olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)7 B)8 C)9 D) 10 E) 11 
4. A 3 E D 
7 
(N/ 
B G 
(AB/ TEFI, m(ECE)- m(FCb), |DC|—7 cm 
İAE|3 em, JEF| -2 cm olduğuna göre, 
ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 
A) 30 B) 28 GC) 27 D) 24 E) 21 
—şş ——— 34 
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“TEST 





5. 
B “a Xx 
ABCD paralelkenarının bir köşesinden şekilde 
görüldüğü gibi EFGC paralelkenarı kesilerek ayrılıyor. 
ABCD paralelkenarının çevresi 48 cm dir, |GC| —x cm 
İEC)|y cm olduğuna göre, paralelkenardan geriye 
kalan parçanın çevresi kaç cm dir? 
A) 48—-x B) 48-y C) 48—-x—y 10 
D) 484x4y E) 48 ğ 
6 A D 
10 E 
B 13 C 
ABCD paralelkenar, m(DAE) 4-m(ABE) -90* 
İDE|SJEC|, |AB|10 cm, |BC|13 cm 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
11. 
A) 13 B) 12 GC) 10 D) 9 E)8 
7. A D 
4y3, 
/N Gİ 
B (e E 
ABCD paralelkenar, /DEJ 1 (BEJ, m(ABE) -60* 
JAB |<4V3 cm olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 5 
A)6 B)3V8 o C)5 D3y2 OE2/3 
8. A D 
W 
6 
B 8 G 


ABCD paralelkenar, m(ÂDC) 609, |AB|-6 cm 
(BC|-8 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 





A)vV13 B)ays5 G2M43 Dala E2y15 





kaç cm dir? 








3v3 
ABCD paralelkenar, (ACJm(BDJ<JE), m(DBG) -30* 
|İDE|-4 cm, |BC|-3v3 cm olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


ABCD paralelkenar, m(BCE)— m(ECD), IBF|2JED| 
İDC|7 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


i A)7 B)8 C) 12 D) 14 E) 15 
A27 B2B G3 D2 EM 


14. A D 


8 
6y2 
E 
ET B 6 F C 
ABCD paralelkenar, m(BCD)-1359, |AD|-8 cm 
|IDC|<6V2 cm, |EC|-1 cm olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


ABCD paralelkenar, m(AFB)— m(ÂED), IBF|6 cm 
JEC|1 cm, |ED|-8 cm olduğuna göre, 
JAD|J kaç cm dir? 


D) V37 





A2V7 B4aV2 06 E) 240 A) 12 B) 10 Cc) 9 D)8 E)7 
A D 
15. A D 
O: 
a 
F 
5 
B C 

ABCD paralelkenar, JAFI L/BDI, (EC) LIBDJ E B G 


(BF|—5 cm olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? ABCD paralelkenar, (DEJ MJEC)J—/(E), |BC|-2JEB| 


|EF| 35 cm olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 
A)3 B) C)4 


D) z E)5 


A)8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


16. A D 


3 ç — e 
N | 


ABCD paralelkenar, JAFJ L(BDJ, |CEJ LJBDJ 

(AB |-3V5 cm, JEF|-2 cm, JED|-6 cm ai N 

ABCD paralelkenar, (AEJm|(BDJ/F3, |DE|—2)|JEG| 
İEF|-4 cm olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? 


olduğuna göre, F ve C noktaları arasındaki uzaklık 


A)3 B) 23 Cc) VIZ D4 Esy2 A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 
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-D 2C 3-B 4A S5E 6B 7E &C ŞE 10D 1lE 12C 13D I4A 15B 16B 
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D A D 
E 
B E Cc B F G 
ABCD paralelkenar, (AEJn(BDJ—iF), |BE||EC| ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen, (AE|m/AF| (A) 
|BF|53 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? IBF|—|FC|, |CE|—İJED|, |KG|5 cm 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A) 12 B) 11 GC) 10 D) 9 E)8 
) ) A) 18 B) 15 GC) 14 D) 12 E) 10 
2. . 
» 6. A E 6 D 
B E Cc A v 
ABCD paralelkenar, (AEJn(BD|—1F), |EC|-3|BE| ABCD paralelkenar, m(BEĞ)-m(ÂBİ), JEC|-8 cm 
(KFİ<3)KD,.|BFİ4 em olduğuna göre, İED| 6 cm olduğuna göre, A noktasının (BCI ye 
ir? 
HERE KAŞ ener en kısa uzaklığı kaç cm dir? 
A)8 B)10. Cjiz D) 14 A)VeS B)yee —eyi5 mDeayia E) YES 
A D 
3. A D 
2) 
B C 
ABCD paralelk , (ECJL(DCJ, m(AEC)100* 
ABCD paralelkenar, (ACJNlAEJ-(AJ, |FD|-3JBF| Elena ke mi) 
“ — 9 
|FG|-3 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? olduğuna göre, m(BAE) kaç derecedir? 
A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12 
8. E 
4. A E D 4 
A K D 
B C 
ABCD paralelkenar, (ACJmJEC|-(C), |BF|<S5JDF| Ni Gc 
(FG| ABCD paralelkenar B, A, E doğrusal, (CE| açıortay 
al Ö 2 
olduğuna göre, EDİ oranı kaçtır? JAK) > Iko, JAE|-—4 cm olduğuna göre, 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A) X B) 2 Cc) hi D) 2 E) 3 
5 2 Wi A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 
36 
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9. 
B GC 
ABCD paralelkenarının A köşesinde bulunan bir hare- 
ketli şekilde noktalı olarak gösterilen |AD| ve (CDJ ke- 
narlarına paralel yollar üzerinde yürüyerek K noktasına 
ulaşıyor. 
Paralelkenarın çevresi 56 cm, |KC|-3 cm olduğuna 
göre, hareketli A ve K arasında kaç cm yürümüştür? 
A) 36 B) 32 C) 30 D) 28 E) 25 
10. 
B Cc 
ABCD paralelkenar, C, D, E doğrusal 
(BFI ve |DFJ açıortay, |(DF|4 cm, |FG|-6 cm 
olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 
A)2V13 B)5V2 Gaya Das E2M0 
11. A D 
4 
E 
1 
B 2 F G 
ABCD paralelkenar, (AFJ 1 (BC), (AEJ 1 (DC) 
JBF| <2 cm, JEC|1 cm, |DE|—4 cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)2y21 B)Y85 G3M0 Days E)10 
12. ABCD paralelkenar MN 
JAD|SJAF| D 
m(EDE)-50* < 
m(DEĞ) 35 
olduğuna göre, F 
m(ECE) 
kaç derecedir? AK 
E Cc 
A)5 B) 10 G) 15 D) 20 E) 25 











A D 
XI 
B 9 F 6 Cc 
ABCD paralelkenar, (ACJ köşegen, |ABI/(EF| 
m(ÂDE)-m(EDG), |BF|<9 cm, |FGİ<6 cm 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)6 B)7 8 D) 9 E) 10 
14. 
B Cc 
ABCD paralelkenar, (AKJ 1 (BEJ, |BK| —|DE|-4 cm 
|IDC|s2Y5 cm, |KD| 6 cm olduğuna göre, 
|AE| kaç cm dir? 
A)15 oB)18 Cji2 maya E)Moz 
15. A D 
(ös Lİ NY 
B F Cc 
ABCD paralelkenar, (BEJ ve (CEJ açıortay, (EFJ 1 (BC| 
JEF|6 cm olduğuna göre, (AB) ve |DCJ kenarları 
arasındaki en kısa mesafe kaç cm dir? 
A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E)8 
16. A 6 E D 
v F 
B (0) 


ABCD paralelkenar, (EBJ 1 JEFJ, |AB|-|AE|-6 cm 
JEF| s|DF| olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 


A)s/3 B)VİO2 O3yYi0 D2ay2i Bee 





-D ZC 3E 4A 5B GE 7B 8&C SE 10A 1IB 12C 13E 14D 15B 16A 
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B E C 


ABCD paralelkenar, (AEJ L(BCJ, |JAE|-2y/3 cm 
IBC|<3Vv3 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 
2. A D 
/ / 
n 
B Z CE 


ABCD paralelkenar, (DEJ 1 (BEJ, |BC|-7 cm 
IDE|4 cm olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 40 B) 35 


Cc) 32 D) 30 


E 
2 
B 13 C 
ABCD paralelkenar, (ABJ LJAEJ, |(AE|-12 cm 
JEC| s2 cm, |BC|-13 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 941 B) 84 C) 78 D) 63 


E) 60 





© 


B 12 Cc 


ABCD paralelkenar, ÂDC ve ÂCB tümler açı 
|DC| s8 cm, |BC|12 em olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)20/5 B)25V5 C)28/5 D)soy5 E)32V5 
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o TESI/4 


w 


4 Cc 


ABCD paralelkenar, m(ABÜ)—60*, JAB|—4 cm 
IBC|7 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 





kaç cm? dir? i 
A) > B)8 > D)7 Ej > 
A)21V3 B)18V3 C)1i5/3 D)14yV3 E)123 
10. 14 
A 8 D 
Zİ 
3v2 
B Ğ e m ig 
ABCD paralelkenar, m(BAD) 1359, JABJ-3V2 cm ABCD paralelkenar, Alan(ABCD) —Alan(BEC) 14 
|AD|8 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 
A) 18 B) 20 C) 24 D) 27 E) 30 
11. 
15. 
A D 
B | C 
A ABCD paralelkenar, Alan(AEB)—(2x—7) cm? 
B 3y3 C Alan(ABCD)—(x4-4) cm? olduğuna göre, 
ABCD paralelkenar, m(GBD) 309, |BD|-8 cm Alan(AEB) kaç cm? dir? 
BC /x3v3 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
A)5 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
kaç cm? dir? ) ) ) ) ) 
A)12V3 B)15V3 C)18V3 D)20/8 EM 12. 16. 
E A | D 
(el 
B C 
DA ABCD paralelkenar, (ACJ ve (BDI köşegen 
B Cc | Alan(ABCD) 18 cm? olduğuna göre, 
ABCD paralelkenar, |JEBJ L(EDJ, m(EBA) —45* Alan(AED) kaç cm? dir? 
IBC|—2JEB|, Alan(ABCD)-72 cm? olduğuna göre, 
2 2 
Aa/2 B)sv2 —ej/2 Da Es 
© li | 1 2E 3B 4E 5D 6C TA BC 9Cc 10A 
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B C 
ABCD paralelkenar, Alan(ABCD) -15 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 




















ŞT 4 
ABCD paralelkenar, (ABJ LJAE|, |JAE|-16 cm 
|BE|-20 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin 


alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 160 B) 135 C) 120 D) 100 E) 96 
A E D 
© 
B (e 
ABCD paralelkenar, (CFJ L(BEJ, |CF| 5 cm 
|BE|-8 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 48 E) 56 
A E D 
iz N 
B C 


ABCD paralelkenar, (BEJ ve JCEJ açıortay, |EB|-9 cm 
|EC|-4 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 24 B) 27 Cc) 32 D) 36 E) 45 


B C 


ABCD paralelkenar, m(ÂBE) 45", |AB|-3V2 em 
|BE|-8 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 36 B) 32 Cc) 30 D) 27 E) 24 





1-A 12C€ 13E 14B 15D 16-E 
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1. A D 5. A D 








B E e B F C 
ABCD paralelkenar, |FC|—3|BF|J, |İDE|—3|EC| 


Alan(ABF)-7 cm? olduğuna göre, Alan(AFCE) 


ABCD paralelkenar, |BE | — |EC|, Alan(ABCD) -24 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 

















kaç cm? dir? 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
A) 21 B) 24 C) 27 D) 28 
2 A D 
6. 
B 3x. ExCG 
ABCD paralelkenar, |BE| 3x, |EC|—x , Z ii 
Alan(ACD)-12 cm olduğuna göre, Alan(AEC) ABCD paralelkenar, |AE|—|DE|, |AF|-|BF| 
kaç cm? dir? Alar(ABCD)-32 cm? olduğuna göre, Alan(AEF) 
kaç cm? dir? 
A2 B)3 o) 4 D)5 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 
3. A D 
7. A D 
E 
E 
B Cc 
|EB| 2 B F C 
ABCD paralelkenar, -—, Alan(AED)-15 cm? 
LAEJ| 5 ABCD paralelkenar, |FC|-2|BF|J, |İDE|2|EC)| 
ii 2 Yu 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm” dir? Alan(CEF) 4 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
A) 30 B) 32 C) 35 D) 40 E) 42 
A) 40 B) 36 G) 32 D) 28 
4. 
8 A E D 
F 
/— e l 
ABCD paralelkenar, Alan(AED) -2vV3 cm? B G 
JEC|-2|DE| olduğuna göre, Alan(ABCE) ABCD Pe alli JAE|<3JED| 
” N an 
kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(aBCD) oranı kaçtır? 
3 2 1 3 2 
A)15/35 Byi2ys Or1ol3 Do Es Me ME İz DV ie ETİ 
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B C 
ABCD paralelkenar, Alan(AEB)—-7 cm? 
Alan(DEC)—-11 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) 











kaç gm? dir? 

A) 18 B) 24 G) 28 D) 32 E) 36 14 
10. 

B C 
ABCD paralelkenar, LEDİ E Alan(BCD)-35 cm? 
/(BE| 5 

olduğuna göre, Alan(AEB) kaç cm? dir? 

A) 20 B) 22 Co) 24 D) 25 15. 
11. A D 

Alan(AED)—(x-7) cm?, Alan(DEC)—(3x—-15) cm? 

olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı 

kaç cm? dir? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 

16. 

12. 





B C 
AABCD paralelkenar, JAEJ LJBDJ, |AE|-2V3 cm 
JED|-4V2 cm olduğuna göre, 
Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A)2/6 B)3V6 Gaye D)s5v6 E)6y6 


acil 
B G 
ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen 











ABCD paralelkenar, (CEJ L(BDJ, |EC|« 3/2 em 
|ED|4 cm olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 


A)A/2 B)sV2 Gel2z Dzy2 Esy2 


AE D 
B GC 
ABCD paralelkenar, (ABJ//(EFI, (BFJ 1 JFCJ 
|(DG|-3JEF|, |BF|-2V3 cm, |FC|-3v3 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 27 B) 30 C) 36 D) 40 E) 42 


A D 
B E C 
4 
F 


ABCD paralelkenar, (BFJ L|DFI, |BE| -2)JEC| 
(BF|-4 cm, |DE|-7 cm olduğuna göre, . 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 52 B) 50 C) 48 D) 45 E) 42 





ABCD paralelkenar, C, D, E doğrusal, 2|AK| -3|DK| 
m(ABF)-m(EBG), MADE) —m(EDE), |DF|3 em 
(BK 8 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 65 B) 60 GC) 55 D) 50 E) 45 





| LKC- 2B 3E 4C 5D 6A 7B 8D SE 10D 1lE 1zCc 135C 14-A İŞE 16-Bİ 
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MN 
B Di S 
ABCD paralelkenar, m(ACB) 309, m(ADC)-60* 
JAC|4y3 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A)i2J3 B)15/3 C)16Y/3 D)18V3 E)208 











A E D 
6. 
12 
K 
B F G 
ABCD paralelkenar, JAB) 1 (AKI, (EFJ LJ8C)J 
JAB|-12 cm, JAD|15 cm olduğuna göre, 
LEF| oranı kaçtır? 
lAK| 
2 3 2 3 
AZ B) 2 - — 
lr ) 5 © iz 
A E D 7. 
B 
ABCD paralelkenar, |JACJnJBEJ-/FJ 
Alan(ABF)-7 cm? olduğuna göre, Alan(EFC) 
kaç cm? dir? 
11 13 
A)— B)6 — 
) 2 ) Gc) > D)7 E)8 
8. 





B Cc 
ABCD paralelkenar, (ECJn|BFI—4KJ 
Alan(BKC)-15 cm? olduğuna göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 13 O14 > D)15 E) 16 


42 












B F GC 
ABCD paralelkenar, JAFIN/BDJ-LEJ, |BFJ-JFC| 
Alan(BEF)-4 cm? olduğuna göre, Alan(ABE) 
kaç cm? dir? 


A) 10 B)8 C)7 D)6 E)4 





ABCD paralelkenar, |AFIMIBD|—KEX |BF|—JFC|J 
Alan(BEF)-6 cm? olduğuna göre, Alan(AED) 
kaç cm? dir? 


A) 24 B) 20 C) 18 D) 15 E) 12 





ABCD paralelkenar, |JAFINIBDJ-(EJ, |DF|—2JFG| 
Alan(DEF)—4 cm? olduğuna göre, Alan(BEFC) 
kaç cm? dir? 
A)9 B) 10 0) 11 


D) 12 E) 13 





ABCD paralelkenar, BD| köşegen, JAEJNJAFJ-(AJ 
Alan(ABK)-9 cm?, |BE|-|ECİ, |CFJ—İFD| 
olduğuna göre, Alan(DFL) kaç cm? dir? 
9 


A) 10 B)9 o) 6 D)Z e) 7 
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B F C 
ABCD paralelkenar, (AFIm/BEJ-4K), |DE|—|JEC| 
JBF|s4|FCİ, Alan(BKF)-3 cm? olduğuna göre, 
Alan(ABK) kaç cm? dir? 
p 


15 13 11 
ped B)7 — D) 6 E) — 
A) Ş ) G) Z ) 2 
10. A E D 
B F G 


ABCD paralelkenar, |AE|—|BF|, Alan(ABCD) -38 cm? 


olduğuna göre, Alan(AECF) kaç cm? dir? 





A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 


11. > öğ 


U 


A 


B Cc 
ABCD paralelkenar, (BD| köşegen, CEF eşkenar üçgen 


1BD|3JEF|, |BE|-|FD|-12 cm olduğuna göre, 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


E) 19 





14. 


15. 


ABCD paralelkenar, |(ACJm/BD|-4E), m(DEC)—60* 
|ACJ<4v3 cm, |BD|-3V6 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)8V6 B)s/&6 C)1oy& Dt2y/6 Ey15y6 


A D 


“e 


8 C 
ABCD paralelkenar, (AEJ ve (BEJ açıortay, (EFJ 1 JAB) 


JEF|3 cm, |BC|-8 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A E F D 





BEK LE. 
ABCD paralelkenar, (ADJ 3 eşit, (BCJ 4 eşit parçaya 
ayrılıyor. 


Buna göre, taralı bölgenin alanının ABCD paralelke- 
narının alanına kaçtır? 











1 7 5 1 3 
— — o) — D) — E) — 
A 4 2 24 ) 24 ) ) 24 
Aytı2/3 B)15V3 C)j18V3 D)213 EB 
16. 
12. A pa VD. 
BZ2 E 8 GC e 
B C 
ABCD paralelkenar, |JACJ L(DCJ, JAEJ LJBC 
saki! i AE) . i ABCD paralelkenar, (BFJMJECJ-1KJ 
İBE|—2 cm, |EC|8 cm olduğuna göre, 
JAE|4-JDFJ<JEF|, Alan(EKF)—6 cm? 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? : 3 
olduğuna göre, Alan(BKC) kaç cm? dir? 
A) 40 B) 42 C) 45 D) 48 E) 50 A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24 
1-C 2E 3D 4D 5-B 6A 7C 8D 10-E 1LC 12-A 13-B 14-D 15-B 16-£| 





SS ww... a mm ik 





de üz ey şeyi ia yapa m e 





DİKDÖRTGEN 
1: 


ABCD dikdörtgen 
m(FEĞ)—115* 
olduğuna göre, 
m(DFE) 

kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 


ABCD dikdörtgen 
m(BAE) <4m(EAD) 
olduğuna göre, 
m(AED) 


kaç derecedir? 


A) 81 B) 75 


ABCD dikdörtgen 
——. X 

M(DAC)— > 4139 

m(ACB)-x-10* 

olduğuna göre, 

m(BAC) 

kaç derecedir? 


A) 36 B) 45 


ABCD dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
m(ACB)-35* 
olduğuna göre, 
m(AED) 

kaç derecedir? 


A) 110 B) 115 


A F 


C) 25 


A 


Cc) 72 


7 > 


u 


C) 48 


> 


U 


C) 120 


D) 30 


D) 70 


D) 54 


D) 125 


(4 
mı 


E) 35 


U 


mM 





D 


U 
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> DİKDÖRTG 




















TEST /1 
A D 9. JADJxi4cm A 14 D 13. ABCD dikdörtgen A g8 D 
- |DC|&8 cm |AD|-8 cm 
olduğuna göre, IDC|-4 cm 
ABCD dikdörtgeninin 8 olduğuna göre, 4 
E çevresi kaç cm dir? IBD| kaç cm dir? 
B F c B C B C 
ABCD dikdörtgen, m(AED) --m(AFB)—125* B) ö 3 E3 : 
çel A) 44 42 40 8 5 
olduğuna göre, m(EAF) kaç derecedir? ) ) ) A)a/5 B)2Y19 G6YZ2 DNTO E2Yİ7 
A) 30 B) 35 C) 42 D) 45 E) 48 Ni 
10. A x*t12 D 
ABCD dikdörtgen A D 
(AEJ açıortay Nİ 5—x 14. Kenarlarının uzunlukları 3 cm ve 5cm olan dikdört- 
— genin bir köşegeninin uzunluğu kaç cm dir? 
m(AED)—70* ; 
olduğuna göre, Se 
m(AFd) B Gc A4 Ba —6 Daya Es 
JAD|(x4-12) cm, |DC|(5—-x) cm olduğuna göre, 
ir? 
kaç derecedir? B E “6 ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 A) 25 B) 28 c) 30 D) 32 E) 34 
A E D 15. ABCDdikdörgen A D 
11. ABCD dikdörtgen A EiD B |(AD|-2JAB| 
JED|1 cm İDC|sxcm 
IDG|6 cm |BC|(x--3) cm Ni 
i JBF|-2 cm : 9 olduğuna göre, 
Za (BC|9 cm |BD| kaç cm dir? 
B C 3 . 2 x43 G 
— .olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgen, |AD|—|BE|, m(EBC)30* JAF|KJAEİ B 9 G 
E ik — z A)2Y15 Bayı3 Gsy2 Daya E)3y5 
olduğuna göre, m(DEC) kaç derecedir? toplamı kaç cm dir? 
A) 70 B) 75 ©) 80 D) 62 E) 85 A) 10 B) 12 G) 15 D) 16 E) 18 
A D 
12. A D 16. A D 
2x-5 x43 
> Ğ 
ip B 2x14 Cc B Ğ 
E ABCD dikdörtgen, |AB)| —(2x—5) cm, |DC|(x43) cm İAD| -JAB|--7, |BD|17 cm olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgen, |AE|—|BC)|, m(AED)40?. |BC|(2x44) cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir? 
olduğuna göre, m(EAD) kaç derecedir? : 
A) 15 B) 17 C) 20 D) 22 E) 25 A) 36 B) 40 C) 42 D) 46 E) 50 
A) 92 B) 95 C) 98 D) 100 E) 102 
|ıc 2c 3D SA SB GE 7B 8D SA 10E 1LB 12C I3A 14B ISE 16-0) 
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1. © ABCD dikdörtgen A E 3 D 5. 
(ED|-3 cm 
İDC|-5 cm 
(BCJ8 cm i 
olduğuna göre, 
|BE kaç cm dir? 
B 8 Cc 
A)6 B)5v2 C)8 D) 10 E)6y3 
2. ABCD dikdörtgen A E1D 6 
JAFJ|JBF| i 
JED|1 cm 
İDC|6 cm F p 
1BC|9 cm 
olduğuna göre, 
C 
|EF| kaç cm dir? i ii 
A)V73 B)6/2 C)5Y3 Daya E)a3y5 
3.  ABCD dikdörtgen A D 7. 
LAD|<JAE| 
JEC|-18 cm 
|DC|524 cm 24 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 
B E 18 C 
A) 11 B) 10 G9 D)8 7 
4. 


A 6 E2F2D 

e 
Ni 
vi 

K 8. 
6 

B C 


ABCD dikdörtgen, |EF|-|FD|—|DG|-2 cm 
JAKİ-JBKİ, JAE|—JGG|-6 cm olduğuna göre, 
IKF| 4 JEG| toplamı kaç cm dir? 


A)6VS5 B)8V/2 C)/2 Days Ea 
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ABCD dikdörtgen A 
İDE|-3 cm 
olduğuna göre, 
JAC|-*İBD| 
toplamı kaç cm dir? 


B G 
A)6 B) 9 GC) 12 D) 15 E) 18 
ABCD dikdörtgen A D 
(ACJnIBDJXYE) 
|AE|(x*1) cm 
|EC|—(2x-3) cm 10. 
BD| kaç cm dir? 
IBD| kaç 5 v 
A)5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15 
A D 
a i 
Zal 
B C 
ABCD dikdörtgen, m(GBD) 309, |BD|-6 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)3 B)3y2 C)4 DB pa 
12. 
m(DAE)—45* A D 
JAE|s4y/2 cm X 
İEC|1 cm 
olduğuna göre, 
ABCD 
dikdörtgeninin 
B E 1 G 
çevresi kaç cm dir? 
A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E10 


1B 
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<7 
E 
Â 
B E GC B GC 
ABCD dikdörtgen, |DEJ açıortay, (FC) 1 (DEJ ABCD dikdörtgen, (DEJ (ACI, m(BAĞ)— 60* 
|BE|<JEC|41, |DF|x2v2 cm olduğuna göre, JEC|4 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
JAD| kaç cm dir? 





i A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
A)S B)6 7 D)8 E)9 
14, A © 8 E 2 D 
© 
ABCD dikdörtgen A D 
(AEJ L(BDJ 
|BE|<2 cm B C 
|ED| 6 cm a ABCD dikdörtgen, m(BEĞ)—90*, |AE| -8 cm 
olduğuna göre, |ED|2 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
JAE| kaç cm dir? t 
A)3Y2 B4 Gale De gey 
A)2 B)2y2 c)3 D)2y/3 E)4 
15. ABCD dikdörtgen A 9 E 3D 
E 
AD 
ABCD dikdörtgen A D VEFİ-ETADI 
(BFJLIFGJ 
(GET LJBDJ o 
|EF|s v3 cm 
IBE|J|ED|43 Ğ 
; JED|s3 cm 
JEC (3/2 cm 
< 5 JAE| 9 cm 
olduğuna göre, - B C 
olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? , 
GC |AB| kaç cm dir? 
A)SY2Z Baya G6 Day Ba 
) ) A)2J3 B3 G3 D6 E)4y3 
ABCD dikdörigen oOA E p 16. ABCD dikdörtgen A E 48 D 
(DF) LJEGJ IDF|JFG| 
JEF|-6 cm m(FBC)30" 
JFC|-3 cm & m(BFE) 75” (İF 
olduğuna göre, JEDİx4V3 cm 
IBC|-JAE)J farkı olduğuna göre, 
kaç cm dir? — JBCJ kaç cm dir? Za! 
A)6V3 B)6V2 C)ay& Da3y6 E)4y3 AA/3 o BJ8 C)5Y3 DEE  E12 








2A 3E 4A 5C 6C 7D &- 9-E 


47 


10-D 1lE 125 13-D 14B 15-E 


16-E 
11, SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 











“© VIKVUK GEN 























m T/3 
1. © ABCD dikdörtgen A 3 E 7 D 5.  ABCD dikdörtgen A D 
(BE|JED|—7 cm IDEJ LJACI 
JAE|-3 cm IBFI LJACI 2) 
olduğuna göre, |BF|—5 cm © 
E noktasınin olduğuna göre, 
C köşesine DE| k dir? 
ş l İDE| kaç em : 1 
uzaklığı kaç cm dir? 
A) > B)6 o > D)5 Ey 4 
A)3V10 B)V89 Cay5 Day5 2S 
2. ABCD dikdörtgen A D 
İDE|-6 cm 6.  ABCD dikdörtgen A D 
(BE |-8 cm IDEJ LJACI 
|AE|-9 cm (BELLJAGI 
olduğuna göre, |AF| -(x$2) cm & 
JEC| kaç cm dir? e NN |EC|X(2x-1) cm 
olduğuna göre, 
Ti dir?” < 
aç cm dir? 
A 32 BNVI9 G2 025 BS 
A)6 B) 5 Cc) 4 D)3 E) 2 
3. A 
7. o ABCD dikdörtgen A D 
(DEJ LJACI 
JAE|-3 cm 
Cc JEC|-5 cm © 
olduğuna göre, 
E IBE| kaç cm dir? 
ABCD dikdörtgen, |AE|24-|EC|2—-168 cm? 
|DE|12 cm olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? > Cc 
AYSO Bs 2/6 Dna Eyi 
A)2y6 B) 5 C)27 D)6 E)8 
4.  ABGDdikdörgen ODA D 8. ABCDdikdörigen (oOA D 
(AEJ LJECİJ (AE LED) 
JAE|-6 cm |BE|<2 cm 
İEC|3 cm JEFİ <i'em 
JEDİ kaç ein'dire C olduğuna göre, © 
3 İFCİ kaç cm dir? 
E 
A) 33 B)6 C)3y5 D)8 E)9 A)4 B4/2 o C)6 D) VA E) 35 
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TEST /3 








9. ABCD dikdörtgen A D 13. ABCDveCEFG A 4 D 
DAEJLFEJ dikdörtgen 
|AB|-6 cm : (DGJ.LJBEJ e : 
BE|-4 cm F (ABJ-|GFJ-2cm  g 
|EC|>3 cm > |AD|—|EF|-4 cm 
olduğuna göre, © olduğuna göre, 4 
|DF| kaç cm dir? > v ii |AF| kaç cm dir? 
A)2 B)> 03 Dp)? E)4 a 
d A)2V15 oO(B8 Cey2 Dayi Eto 
14. ABCD dikdörtgen A2E 4 F D 
10. ABCD dikdörtgen A D (BEJ L(CEJ 4 
(EFLLIDOJ JAE| 2 em 8 
|EF|x2V3 cm JEF|4 cm sy2 
ABF eşkenar nla JAB |-6vV2 cm 
vi > e > 
çevresi 18 cm B C JFD| kaç cm dir? i N 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? A)8 B6/2 Cays Dmeayo 6 
A)SV3 Ba/3 Os Deo g6 
A D 
17 
11. E 





ABCD dikdörtgen, m(ABE)-m(ACB), m(EBD)—10* 
olduğuna göre, m(ACD) kaç derecedir? 


B C 
ABCD dikdörtgen, |AC|-|DE|, m(ACB)-55* 
M(EDE)—75* olduğuna göre, 
m(BED) kaç derecedir? 


A) 25 B) 35 C) 40 D) 45 E) 55 





A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 80 
16. A D 
12. ABCD dikdörtgen oOA me 
|İDE|J|EC)| 
JAD|-8 cm 
JAF|-3V5 cm E : 
İBF|-3 cm B C 
olduğuna göre, mir 5 ABCD dikdörtgen, (BD| köşegen, |BE|-8 cm 
|EF| kaç cm dir? |ED| -6 cm olduğuna göre, |CE|-|CD| kaç cm dir? 
A)4 B) 2V7 O4M2  Dy34 E)6 A) V21 B)5 C)6 D) vaz Ey4 3 
IB 2B 3A 4C 5D 6B JE 8D SE 10A ILA 12D 13C IMA 15B 16-D) 
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1 











ÖDIRDÖRLGEN 








İ. OABCD dikdörtgen A 7 D 
|AD|-7 cm 
İDC|-4 cm 
olduğuna göre, ii 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 5 Cc 
A)32 B) 30 Cc) 28 D) 26 E) 24 
2. o ABCD dikdörtgen A D 
|DCJ4 cm 


Alan(ABCD)-26 cm? 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


w 


3. oABCDdikdörgen A 
|(AD|-2JAB|-3 
|DC|57 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 


kaç cm? dir? 


D 


B C 


A) 84 B) 77 C) 70 D) 63 E) 56 


4. — Uzun Kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdört- 
genin çevresi 36 cm olduğuna göre, alanı kaç cm? 


dir? 
A) 60 B) 63 C) 65 D) 70 E) 72 
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E K 
A 7 D 
S» 10 
4 S, 
B CF G 


ABCD ve EFGK dikdörtgenlerinin alanları S, ve S, dir. 
IDC||JFGJ, |AB|—4 cm, JAD|—7 cm, |KG|-10 cm 
olduğuna göre, S,*S, toplamı kaç cm? dir? 


A) 68 B) 65 C) 64 D) 60 E) 56 
ABCD dikdörtgen A xt3 D 
JAD|(x*-3) cm 
İDG|(x-2) cm 

x—2 


Alan(ABCD)—50 cm? 
olduğuna göre, 


tır? 
x kaçtı B c 
13 15 

A) 6 B) — 0)7 D) — E)8 

) iz ) iz ) 
ABCD dikdörtgen: A D 
m(ABD) -60* 
1BD|-8 cm 8 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 60“ 

N > 
2 

kaç cm dir? B C 


A)ioy/3 B)12/3 O)15y/3 D1eyâ E)208 


ABCD dikdörtgen A i E D 
m(BFE)-135* 

JEF|-6 cm 

JAD|-9 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 5 
kaç cm? dir? 


A)24/2 B)27y2 C)so/2 D)a2y2 E)362 
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10. 


11. 


12. 


- Alan(ABCD) 


Uzun kenarı kisa kenarının 2 katından 3 fazla olan 


dikdörtgenin alanı 90 cm? olduğuna göre, çevresi 
kaç cm dir? 


A) 32 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42 


ABCD dikdörtgen (—OA i D 
İDE|<JEG| 

JAB|—4 cm 

|AEj-2V0 cm o 4 E 
olduğuna göre, 

Alan(ABCD) iL 
kaç cm? dir? 

A) 24 B) 27 C)30 D) 32 E) 36 


ABCD dikdörtgen A E 
JBC||JDC|4*2 

JED|—2 cm 

Alan(AEB)—8 cm? 

olduğuna göre, 


kaç cm? dir? 


A) 36 B) 32 Cc) 30 D) 28 E) 24 


ABCD dikdörtgen OAZ2>E 5 op 
JAE|<JDFJ-2 cm > 
JFGC|3 cm 
İDE|—5 cm 
olduğuna göre, 





taralı bölgenin EREM m li EE 
B Cc 
alanı kaç cm? dir? 


A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35 








. ABCD dikdörtgen A 





13. ABCD dikdörtgen A 12 D 


|AD|-12 cm 
|DG|-7 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 





alanları toplamı 
kaç cm? dir? 


A) 40 B) 42 C) 45 D) 48 E) 50 


ABCD dikdörtgen A D 
IBF||FC|-4 cm 
İDE|-2 cm 
|EC|>3 cm 
olduğuna göre, 





taralı bölgenin © 
. B 4 F 4 C 
alanı kaç cm? dir? 


A) 25 B) 24 C) 23 D) 21 E) 20 


ABCD dikdörtgen 
(AEJ L (BDJ 
JAE|-3 cm 
/BD|7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 


> 
O 


w 
Oo 


A) 21 B) 28 C) 36 D) 42 E) 45 


O 


BEJ LJAC)| 
JAE|-2 cm 27 
JEC|7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 


kaç cm? dir? 








Asia B)7M4 G7 Da? EA 
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“DINDURNI OL “TESTTE 
1. ABCD dikdörtgen A D ABCD dikdörtgeninin A D 9. A D 13. Şekilde ABCD A D 
(BDI köşegen içinde bulunan P dikdörtgeni 6 eş 
IBE|-İDE| noktasının (AB) ye dikdörtgene 
JAE|-4 cm 5 uzaklığı 10 cm — | ayrılmıştır. 
İDC|5 cm IDCI ye uzaklığı 3 cm ; ABCD dikdörtgeninin 
olduğuna göre, — JAB|-6 cm E 5 | ERİ i bi çevresi 14/2 cm 
Alan(ABCD) olduğuna göre, B Cc olduğuna göre, B m 
kaç cm? dir? Alan(ABCD) kaç cm? dir? Birim karelere bölünmüş ABCD dikdörtgeninde Alan(ABCD) 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç br? dir? kaç cm? dir? 
6) 75 D) 72 E) 67 
A)S/S B)avaf Ojeli Dayi Esi Gi Ağ Biz G1 DM E15 A22 o B)24 OC©26 b) Esa 
ABCD dikdörtgen (O A F D 10. e 
(BFJ.LJEF| > z 14. ABCDveBEGFeş A E D 
2. Alanı 32 cm?, köşegen uzunluğu 4/5 cm olan bir m(EBE)—45 : dikdörtgenlerdir. - ; 
dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? |DE|<3 cm E 4 Alan(KCG)-3 cm? 
ğ i JEC|2 cm 2 © Alan(BFC)-17 cm? G 
Bige Bpze e D) 24 Ek olduğuna göre, ai Cc B F C olduğuna göre, B 
Alan(ABCD) ABCD dikdörtgen, (AFI LJEFI, m(BAF)—m(FAD) taralı bölgelerin 
kaç cm? dir? |EC|4 cm, JED| 2 cm olduğuna göre, alanları toplamı 
Alan(ADEF) kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
A) 50 B) 48 C) 45 D) 42 E) 40 F 
A) 46 B) 42 C) 40 D) 35 A) 14 B) 16 6) 18 D) 20 E) 22 
8. Aa2BE 4£ Db 
47 
ABCD dikdörtgen OoOA D 11. ABCDdikdörtgen (oOA D 
AGINIBDISLE) (AEJ L (BDJ 15. ABCDdikdörtgen oOA(A E D 
B C m(DET)<45* JBE|-2 cm (EF) LJBDJ NE 
ABCD dikdörtgen, (BEJ L(ECI, |AE (2/2 cm AE gi 4 iBejeslen JAEJ-İDE| g 
İDE |s4V2 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) al üne GE Slam ot © |BF|-6 cm 
Kem Pie Alan(ABCD) | i Alan(DEC) | Şİ IFD|<8 cm 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? olduğuna göre, c 
A)32/2 B)28/2 G)16V/3 D)24y2 E)12N3 Alan(ABCD) 
ire Bini Yöreye (am 3 A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 kaç cm? dir? 
A)27/2 B)24/2 C)21V2 D)18V2 E)15/2 
12. ABCD dikdörgen A DB. 
4. ABCD dikdörtgen A e D ABCD dikdörtgen — , D JAE|-JBE| 
|EF|-1 cm IBC|x5v3 cm lee R e 16. Alanı 40 cm? olan bir dikdörtgenin boyu : ü kadar, eni 
JEC|1 cm olduğuna göre, 2. 
IBF|x4vV5 cm g Ni mL — i kadar uzatılıyor. 
|CE-2Y5 > olduğuna göre, E Mİ B c 5 Lİ | 
N - B C Alan(ABCD) 1 kaç cm? dir? Buna göre, dikdörtgenin alanı kaç cm? artar? 
olduğuna göre, B 5y3 Cc 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? kag.em dir e gi ğ 
)30 D) 32 E) 36 A) 16 B) 28 C) 40 D) 49 E) 58 
wii. o ERİŞ Seli ei 9 AİSON8. <B) eye, Gpesye MpAONS deye İLA 2D 3D 4C 5B GE 7B 8A 9C WE NC 2D 138 4D ISA 16E 
52 
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e Me ILİ 170 


ABCD dikdörtgen A E D 










































© TEST/6 


i 


Yandaki şekilde tüm A K 5. | 9. 13. ABCD dikdörtgen A D 
köşeler 90* dir. |FGJ-2V2 cm (BFJ L(FCJ 
JAKİİFGJSİDEJ i z (DC|-3v3 em (FEJ L(BCJ 
IKGJ4 cm > : olduğuna göre, JAB|<2JBE| 
JEF|-2 cm Alan(EFG) : (BF|<3V6 em 
|DC|-5 cm kaç cm? dir? i olduğuna göre, o B c 
JBC 12cm z B Fe G — F 12 G Alan(ABCD) in 
olduğuna göre, i e Ci NX MR 8 vi ABCD ve EFGK dikdörtgen, JAB|-5 cm kaç cm? dir? 3y6ö 
şeklin tüm alanı |ADJ—JEF|—8 cm, |FG|—12 cm taralı bölgelerin & 
kaç cm? dir? alanları S,ve3S, olduğuna göre, S,-S, farkı F 
kaç em? dir? A)54 OoOB)GO C)72  DSO  E)108 
A) 98 B) 92 C) 84 D) 64 E) 46 
A) 45 B) 48 C) 52 D) 56 E) 60 
6.  ABCD dikdörtgen A sy D 10 14. ABCD dikdörtgen A D 
2. ABCDdikdörtgen © A D IDC |x3vV6 cm i i n IDE|JBC| 
(BDJ köşegen |ADI-S5v2 cm m(AEB) >75 
LEFJ L (BCJ olduğuna göre, IDC |<2V3 cm 2/3 
JED|4)BE| taralı bölgelerin olduğuna göre, 
Alan(BEF)—3 cm? alanları toplamı > çİ Alan(ABCD) i — L 
olduğuna göre, Ch İN kaç cm? dir? B C kaç cm? dir? 
Alan(ABCD) ABCD dikdörtgen, (BDJ köşegen, m(ECD) - m(ÖBG) 
kaç cm? dir? A)20V3 B)18vV3 C)16V3 D)15V3 E)t4 8 JEC|<5 cm, |DB|12 cm olduğuna göre, A) 12 B) 16 Cc) 20 D) 24 E) 28 
i Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)180 (oOB)170 oC)160 o D)150  E)140 * 
A) 45 B) 48 G) 50 D) 56 E) 60 15. ABCD dikdörtgen ” > 
> aldi (BEJ (EC) & 
3. N - , Vi eril A E D (EF LIBCJ 
. ve BEC üçgen N/ JAB|-JBE| 
Alan(ABK)—7 cm? (BF|-3 cm 
—— © Alan(CDL)—4 cm? |FC|6 cm m 
© e > olduğuna göre, /N olduğuna göre, e - S 
ABCD dikdörtgen, m(ĞBD) -15*, |BD|-8 cm taralı bölgenin | v İl Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? i 2 Ki alanı kaç em? dir? 
Mi B)18 ga D) 24 E) 28 ABCD dikdörtgen E, F, G, K üzerinde bulundukları A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 A)21/3 B)24V3 C)27y/3 Djaoy3 E)36y3 
kenarların orta noktaları, Alan(ABCD) 48 cm? 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 12. ABCDdikdörgen OoO'A 
4. o ABCDdikdörtgen oOA 12 E D e e <2 7 
(GFI L (BEJ A) 40 B) 36 Cc)32 ,D) 28 E) 24 (EF) LJEGJ (ACI LJBEJ k 
(BE|-|BCJ , $ 1BF|—4 cm > JAE|<2 cm 
|CFJ-9 cm İFG|8 cm ya la e 
JAE|-12 cm olduğuna göre, ni i ni olduğuna göre, B 3 c 
olduğuna göre, Alan(ABCD) HEME) 
Alan(ABCD) ğ N 8.  Komşuiki kenarının kareleri toplamı 34 cm? çevresi kaç a gi Bre eee 
kaç cm? dir? 16 cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç cm? dir? i i ? 
A)t2/3 B)18/3 C)24/3 D)36Y3 Eyas 8 A) 27 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 
A SR» el ee. eğ Me, Se. e, ee Emi |B8 20 3A ac SE 6D 7B BA 9D ME nc İZE BE b e ep 
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1. © ABCD eşkenar 
dörtgen 
m(ACD)-48* 
olduğuna göre, 
m(ABG) 
kaç derecedir? 


A) 72 B) 76 


2. o ABCD eşkenar 
dörtgen 
IACINIBDJ-4EJ 
olduğuna göre, 
m(DEC) 
kaç derecedir? 

B 


A90 (o B)100 


3. o ABCD eşkenar 
dörtgen 
m(EAD)-2m(BAE) 
m(ÂDC)—75” 
olduğuna göre, 
m(AEC) 
kaç derecedir? 


A)100 Oo B)105 


4. ABCD eşkenar 
dörtgen 
BCJJAE| 
m(AED) 559 
olduğuna göre, 
m(BAE) 
kaç derecedir? B 


A) 40 B) 35 


GC) 80 


Cc) 110 


C) 110 


Cc) 30 


D) 84 


D) 120 


D) 115 


4 
E 


D) 25 





E) 86 


E) 135 


E) 120 


E) 20 
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ABCD eşkenar A D 
dörtgen X 
TAFI açıortay 


m(ADE) -2m(EDE) 
m(BCD)-108* 
olduğuna göre, 
m(AâFD) 

kaç derecedir? 


E 1089 
£j 


A) 70 B) 72 C) 75 D) 78 E) 80 


A E D 
EN 
B G 


C) 104 


ABCD eşkenar 
dörtgen 
m(ACE)-2m(ECD) 
m(ABC)-84* 
olduğuna göre, 
m(AEC) 

kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 


D) 116 E) 120 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 

IAEJ LJBGJ 

JBE|-1 cm 

JEC|3 cm 

olduğuna göre, 


JAE| kaç cm dir? 
1 E 3 Cc 


AVI B2B OYI5 D4 Ba 


Köşegenlerinin uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan eşke- 
nar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A)2Yi3 B2yi5 G12 Dt 4s 
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biEPCEESNİ -<ILgJIjı z 





A D 13. ABCD eşkenar A D 
di dörtgen 
: AEJ 1 (DG) 3 
| DE||EC|< 
IDE|<|EC)-3 cm va 
i JAK |<2V3 cm 
olduğuna göre, 3 
| B 4 C IDK| kaç cm dir? E 
ABCD eşkenar dörtgen, m ADB)-30*, BC|-4 cm 
ş i 9 ; Sİ A)2V/3 o B)3V2 o O)5 D)3y3 E)6 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
| A)4/2 Ba/3 s8 De/Ef Bağ 14. A E D 
10. A D 
3 
E 
B 5 C 
4 ABCD eşkenar dörtgen, JECJ LJBCI, JEF| <|FC)J 
B c JED|SJAE|41, |BGJ5 cm olduğuna göre, 
ABCD eşkenar dörtgen, JABJ.LJAE), |DE|-3 cm LAFI kaç cm dir? 
|EC|54 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? ASE Bay o)4 D2E EE 
A2V10 B)a/2 Oya D27 Ee 15 ” 
E W 
11. A D 
E 
4 F 2 GC 
2 ABCD eşkenar dörtgen, m(ADC) 459, |BF|-4 cm 
|AE|-(6-3v2) cm, |FG| 2 cm olduğuna göre, 
gi ii g |EF| kaç cm dir? 
ABCD eşkenar dörtgen, JAEJ LJDCI, |BC|-4 cm 
JEC| s2 cm olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? A)SV38 Bay3 Gas DMO g2 
A)2J7 B)aY5 O4/3 Ds2 23 16. A 
47 
12. ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
LACINIBDI LE) 
TEF L(BG| 
(BF|-4 cm G 
—2 
ll öle ABCD eşkenar dörtgen, |BDJ köşegen, (ABJ.L|AEJ 
olduğuna görü; ——5 |BE|-5 cm, JED|-3 cm olduğuna göre, 
ERİ Kğ. em diz JAE| kaç cm dir? 
AMNW2 B4 O? DAP Ee A2 BNS G3 D4 ENS 
LD ZA 8C 4A &D 6B TC &E ©B 10A İLA 12D ISA IE 15D 168) 
Konu Kavrama Serisi 57 11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 









































ABCD eşkenar A E ' D 
dörtgen ö 
(EF) L(ADI 
(BCJ-7 cm 
JEFİ-6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 36 B) 42 


C) 45 


D) 48 


ABCD eşkenar 
dörtgen 
(BEJL(ED| 
IBC|-8 cm 
|BE|-7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
A) 42 B) 45 


C) 48 D) 56 


Köşegenlerinden birinin uzunluğu 12 cm, çevresi 
40 cm olan eşkenar dörtgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 84 B) 92 C) 96 D) 100 E) 120 


- ABCD eşkenar A D 


dörtgen 

TAEJ L(BCJ 
İBE|—|EC| 
|AE|<2v/6 cm 
olduğuna göre, B 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 


mil 
(9 


A)16/2 B)16y/3 C)18V/3 D)20V2 E)20V3 
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A 4 D 
B Cc 


ABCD eşkenar dörtgen, m(ABC)—60", |AD|-4 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)8V/3 B)9y/3 Cjto/2 Di2N3s 15/3 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 

(ABI LJAEJ - 
İDE|-3 cm E 
JEC|-4 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) B 
kaç cm? dir? 


O 


A) 2010 B)18y10 C)16v40 D)15v40 E)14v10 


ABCD eşkenar A 
dörtgen 

(AEJ LJBCJ 
JAE| 12 cm 
|EC|-8 cm 
olduğuna göre, B EB EC 
Alan(ABCD) ' 

kaç cm? dir? 


a 


A)169 OB)156 C)144 D1485 E)1i7 


ABCD eşkenar A 


O 


dörtgen 
|ACJ-5V3 cm 
(BD |<8V2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç em? dir? B GC 


A)20/6 B)40v2 C)60V3 D)24V6 E)25V6 
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g. 


10. 


11. ” 
İN İ 
E 
(e | 
B F Cc 


12. 


ABCD eşkenar A D 


dörtgen 

m(GBD)—30* 

(BD|<6y/3 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) A 

kaç cm? dir? o B G 


A)1sV3 B)16V/3 Cj18/3 D2o3 af 


ABCD eşkenar Ni ey? 
dörtgen u 


O 


(BD köşegen 
(AEJLJADJ 
JED|3JBE| 
|AE|<2V2 cm 
JAD|<6V2 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


B GC 


A) 25 B) 27 Cc) 30 D) 32 


ABCD eşkenar dörtgen, JAFJ LJBCJ, |AF| -7 cm 
İDE|8 cm olduğuna göre, Alan(AED) 


13. ABCD eşkenar 


14. 





dörtgen 
(AEJNJBDJ—4FH 
İBE|—4JEC| 
Alan(BEF)—-16 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABF) 

kaç cm? dir? 





A) 18 B) 20 GC) 21 D) 24 E) 25 
ABCD eşkenar 
dörtgen 
(AEJNIBDJ FP 
JEC|2|DE| 
Alan(DEF)-4 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABF) 

kaç cm? dir? 





A) 9 B) 16 D) 36 E) 40 
ABCD eşkenar 
dörtgen 

(BD) köşegen 
m(BAF)—m(FAD) 
AF 32 cm 
(ED |-2V/2 cm 
olduğuna göre, B C 
Alan(DEC) kaç cm? dir? 











kaç cm? dir? 
A) 6 B)8 c9 D) 10 E) 12 
A) 25 B) 28 Cc) 30 D) 32 E) 36 
16. 
A D 
B C B Cc 

ABCD eşkenar dörtgen, E köşegenlerin kesim noktası ABCD eşkenar dörtgen, (BD| köşegen, m(BAE) -30* 

İBE|<6 cm, |EC|3 cm olduğuna göre, |ED| <4|BE|, |AE|-4 cm, JAB|<6 cm 

Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(BCD) kaç cm? dir? 

A) 45 B) 42 C) 40 D) 38 E) 36 A) 24 B) 27 Cc) 30 D) 32 E) 36 
1-B 2-D 3-C 4-B S-A 6-E 7-B 8-A 9-C 10-D 11-B 12-E 13-B 14-D 15-A 16-C 





. Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 











Efa EYADE MENA EZ 2 EE LAZ bar yin 








1. © ABCD kare A D 5. A D 
m(AEC) 1159 > 
olduğuna göre, 
m(DAE) VE 
kaç derecedir? 
E 
B Gc 
A5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 ABCD kare, |DE|-|BC|, m(BAE)-62* 
olduğuna göre, m(CDE) kaç derecedir? 
A) 28 B) 30 Cc)32 D) 34 E) 35 
2. ABCD kare A D 
M(EDE)—x M 
— 6. ABCDkare A D 
M(ADE) -x425“ N 
ö Ni BEC eşkenar üçgen 
olduğuna göre, < - 
> olduğuna göre, 
m(BED) — 
m(EAD) 
kaç derecedir? 
kaç derecedir? 
A)100 B)105 C)112,5 D)115 E) 122,5 Eİ 
İN B (e 
A) 27,5 B) 25 C) 22,5 D) 20 E) 15 
3. o ABCD kare A D 7. oABCDveBEFGkare A D 
Pi a De dı zi 
m(BDE)-m(EDC) m(ABE)—x*109 
olduğuna göre, m(GBG)-2x-18* i 
m(DEB) olduğuna göre, F 
kaç derecedir? m (EBE) 
kaç derecedir? 7 
BS 
E 
A)1125 B)115 ©)120 D)1225 EB) 125 
i G 
A) 52 B) 55 Cc) 62 D) 65 E) 70 
4. ABCD kare A D 8. ABCD kare A i D 
(AElN(BDJ-1F) (ACI köşegen 
m(DFE) -96* ICE|<|CF| 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
mi ei E 
m(BAE) “ m(DBE) 
kaç derecedir? kaç derecedir? 0 
B GC 
A) 37,5 B) 39 C) 41 D) 42 E) 42,5 A) 15 B) 17,5 D) 22,5 
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ME İ 




















9g. 


10. 


11. 


12. 








Bir kenarı 6 cm olan karenin çevresi kaç cm dir? 13. ABCD kare A D 
JEC|-|BEJ--1 
A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 |DC|-7 em 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
B E Cc 
BOD ia N 5 A)3V5 B)5V2 Czavi3 DYE E)V65 
İDE|4JBC|-15 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
14. ABCD kare A D 
JAEJ<JFCJ-41 
B Cc IBF|-6 cm E 
A) 12 B) 10 C)9,5 D) 8 E) 7,5 olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 
> B 6 F C 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
ABCD kare A D 
(BC|—(2x-5) cm 
İDC|(x*3) cm 
olduğuna göre, 
x kaçtır? 9 
15. Köşegen uzunluğu 2 cm olan karenin bir kenarının 
uzunluğu kaç cm dir? 
B 2x-5 G 
A) 11 B) 10 o9 D)8 E)7 At BN? ON De Beyz 
ABCD kare A O. E1Dp 16. ABCD karesinin A D 
JED|1 cm çevresi 16 cm 
(DC|-7 cm |BD| kaç cm dir? 
olduğuna göre, F 
JAE|-JAF| 3 
toplamı kaç cm dir? 
B C — Cc 
A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 AMN2 B6 72 Ds E)8y2 
|lE 2£ 3-A 4B 5D GE TA 8D 9-C 10-E 11-D 12C 13-D 14-B 15-B 16-4) 
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ABCD kare 
JAEJ-3 cm 

JED| s2 cm 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


A)V29 o B)4y2 


ABCD kare 
(DEJ-JECİ 

AE Jx3vV5 cm 
olduğuna göre, 
IBC kaç cm dir? 


A)4 B) 2y5 


ABCD kare 
JAD|6 cm 
|IDE|-2 cm 
|BF|1 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


AS  B)2Vv7 


ABCD kare 
İBE|JEC|41 
IDC|9 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


A)10 o B)12 
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ABCD kare A D 
|AB|-8 cm 
|FC| s1 cm 
İECİ 2 cm 
olduğuna göre, z 
JAF|?—-|AEJ? farkı E 
kaç cm? dir? 2 

B FiG 
A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
ABCD kare A D 
IDE|<|JEG| e 
JAF|—3 cm 
(BF|-1 cm R z 
olduğuna göre, 
JAEJ|?*-JDF|2 toplamı ç 
kaç cm? dir? 1 

B C 
A) 40 B) 42 C) 45 D) 50 E) 60 
ABCD kare A D 
m(EFE)—30” 
(BF|-1 cm 
|FE|s2V3 cm E 
olduğuna göre, 
IDE| kaç cm dir? 

<A 

BIF Ğ 

A)a-23 B)4-2y2 o2 
D)4-NY3 E)242y3 

ABCD kare A , D 
m(BAE)-2m(EAD) 
JAE|8 cm 
olduğuna göre, E 
JEG| kaç cm dir? 

B G 
A) 4(2— v3) B) Av3-1) o) 4 

D) 23 41) E) 2(V2 *2) 
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9. ABCDkare A 


F 
M(EFD)—135* Ga 
JEF|—4 cm 
|BE|<V2 cm 
olduğuna göre, E 
IDG| kaç cm dir? 
ye 


La 


10. ABCD kare A 


m(EAC) 159 

JAE|—4 cm N a 
olduğuna göre, 

JAG| kaç cm dir? 


A2Y/6 BS 4/2 o DE E)3v6 


11. ABCD kare A 5 E 
JAE| 5 cm 
|ED| 2 cm 
IBF|—1 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


BİF 


AVS3 B)2aY7 OSB D2MA5 EYES 


12. A D 


B 4 c 2 E 
, ABCD kare, B, C, E doğrusal, |BC| 4 cm 


|CE| 2 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)sV2 B)Yet —e2f3 Ds ps 


13. ABCDveCEFGKkae A 


AY2 B22 ONS D4 Byz 








| WC 2D 3E 4D 5E 6&C 7D 8B YE 











(BG| -3 cm 

JGC|-2 cm 

olduğuna göre, 

IBF| kaç cm dir? E 


B 3 G2 Cc 
AXZ2 BY OG2B DM E4 


ABCD kare A 2 E D 
DEFG dikdörtgen 
JAE|<|DGJ-2 em 2 
JAB| 5 cm G 
olduğuna göre, i 
IBF| kaç cm dir? 
B fe 


AvVI3 BYS G4 Da p25 


A D 

F 
5 

3 
B C G 


ABCD ve CEFG kare, B, C, G doğrusal, |AB|-5 cm 
IFG|3 cm olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A6V2 BN73 Osb Da Eş 


Yandaki şekil birim A E 


karelerden oluşmuştur. 

Buna göre, i 

A ve D köşeleri 
arasındaki uzaklık 
kaç br dir? 


B 0 
AS BAS Cay? Da E) A3 
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ABCD kare 








DE aa pe 


ABCD kare 


» 
GU 









































9. ABCDkare A D 13. 

(AE) LJBDJ (AB|—4 cm (BD|—İ|DE| 

JAE|3 cm IBEJ-V17 cm olduğuna göre, 

olduğuna göre, © olduğuna göre, 4 m(AEb) 

(BD| kaç cm dir? |AE| kaç cm dir? E kaç derecedir? Kenarları 1 m olan kare şeklindeki bir zemini 1 saat- 
te fayansla döşeyebilen bir usta, aynı hızla çalışa- 
rak, bir kenarı 4 m olan kare şeklindeki bir zemini 

B kaç saatte fayansla döşeyebilir? 
B G B Cc 
A)3Yy2 o(B)5 Gaya Daya E)6 A6 BY ON D2M7 BS | E A) 24 B) 16 6) 12 D)8 E)4 
| A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 25 E) 30 
14. ABCD kare A 
2.  ABCD kare A D e Z — ..... A D BEJ LTEFJ 
ği are C A 
(EF) L(BDJ Ti yi i m(BAE)—35 (DFJ LJEF| 
B öşegen i > 

(BE |JEC |-2V2 cm (BD) köşeg a | |AEJ-V2JDG| |BE|-3 cm 

olduğuna göre, ii - Si Olduğuna göre, |DF|—5 cm 

IDF| kaç cm dir? ei aiei | m(AEĞ) olduğuna göre, (o B z 

olduğuna göre, kaç derecedir? JEF|-kaç cm dir? 3 
â JAE| kaç cm dir? 
B Pp E l , | B v C E C F 
A)8V2 o B)8 GEZ  D7 E)5yV2 
A)S B)6 G) sv2 D)8 AYI  B2/3 O2/2 DV5 Ez A) 90 B) 85 C) 80 D) 75 E) 70 
A D E 
11. ABCD kare A D 
3. o ABCD kare A D AE|-3JCE 
7. o ABCD kare A D JAE|3|CE| 
(AEJ L/BDJ BE |<7V5 cm 
TAEJ LIBDJ vü 5 B 
JAFİJ<|FE| |BFJİFEJ olduğuna göre, 
(BD|4 cm 6 ği JAB| kaç cm dir? Ni 
N R JAE|-4 cm z 1 
olduğuna göre, z “ © | 
IDF| kaç cm dir? olduğuna göre, e B C F 
* |FC| kaç cm dir? B ABCD ve CDEF kare, |FG|1 cm, |BF|-8 cm 
olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 
Ki DE ğuna göre, |AG| kaç 
A) VS BYE G2/2 D3 Eay3 > Ğ 
) ) A)2/5 Bee C5 D27 EE A)7 B)8 Cc) 72 D)9y2 E) 14 AY73 B6e/2 O2Y17 Des Egea 
12. ABCDveBEFGkare A <p 16. ABCD kare AZE 6 D 
: DF| 1 
4. ABCD kare A D 8. o ABCD kare A D IDF |-5V2 cm İDE Eyi ii 

(DEJ LJAFI| > (BDJ köşegen JAF|xv34 cm JAE|-2 cm 

m(BAF)—60* M(ECD)15” olduğuna göre, |DE| <6 cm 

JEF|-2 cm 2 JEC|4 cm ABCD karesinin E olduğuna göre, 

olduğuna göre, F olduğuna göre, ; çevresi kaç cm dir? JEF| kaç cm dir? 

JAE| kaç cm dir? IBC| kaç cm dir? 

N B C 
C : A) 40 B) 36 Cc) 32 D) 28 E) 24 AM2 BNY2 G5 DAS Ba 
B B 
j D) 42 g4 AYSO B27 Gs bak ge 
As BAİ 06 pie e ) ) i LE 2B 8A 4C &E 6D TA 8D SE 108 11C 12C 13B 148 ISA 16) 
64 : z 
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1. ABCDkare A “6 D 
JAD|6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm?2 dir? 
B GC 
A) 28 B) 32 GC) 36 D) 40 E) 42 


2. Çevresi 4Y2 cm olan karenin alanı kaç cm? dir? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 


3. Alanı 49 cm? olan karenin çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 


4. Kenar uzunlukları 2/3 cm ve 3V2 cm olanikika- 
renin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 40 B) 36 Cc) 32 D) 30 E) 28 
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ABCD kare A 
JAB|-2JAD|-9 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 


B G 


A) 49 B) 60 C)64 D) 72 E) 81 


ABCD kare A i D 
İDC|(x*5) cm 
(BC|(2x-4) cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 


Xx*5 


B 2x—4 Cc 


A) 81 B) 108 D)142 o E)196 


Köşegen uzunluğu 6 cm olan karenin alanı kaç cm? 
dir? 


A) 30 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16 
ABCD kare A D 
JAE|-5 cm 
IBE|-3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 

B 3 E Ğ 
A) 16 B) 20 GC) 24 D) 25 


E) 36 
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mens 











ABCD kare 
m(ABE) — 60* 
|BE|-4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 


kaç cm? dir? 


A) 27 B) 24 


; 

10. ABCD kare 
m(BEF) -135* 
İBE|-1 cm 
|EF|<3v2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 12 B) 15 


11. A 


ABCD kare, m(BED) —60*, |DE|-4 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 12 


12. ABCDkare 
(AEJ LJBDJ 
|AE |<2V/3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A) 36 B) 32 





(1c 2A 3B 4D 





TEST/A 


13. ABCD ve EFGK kare A 














A D D 
JAB|-7 cm 
JEF|-3 cm 
E olduğuna göre, 
z iki karenin arasında 
kalan taralı bölgenin 
go” alanı kaç cm? dir? 
> v 
B B C 
C) 18 D) 16 E) 12 A) 45 B) 42 C) 40 D) 36 E) 35 
14. ABCD kare A D 
A D (ACI köşegen > 
(FEJ LİDCİ 
j İDE|<2 cm HE 
|FC|<3V2 em 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
7> kaç cm? dir? B C 
Bİ E 
C) 16 D) 18 E) 20 A) 18 B) 20 C) 24 D) 25 E) 27 
5 15. ABCD kare A D 
İDEJ LJECİ 
IDE|-4 cm 
JEC|5 cm © 
v olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
.. B C 
A) 45 B) 41 C) 36 D) 34 E) 32 
16. A D 
Cc) 10 D)9 E)8 
a 
E 
A -D 
b 
© B Ğ 
ABCD kare, (DEJ LJECİ, |DE| a cm, |EC| —b cm 
a24b7-84 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
Gc) 30 D) 27 E) 24 A) 84 B) 76 Cc) 62 D) 52 E) 42 
5E GE 7D 8-A 9-E 10-C 11-B 12-E o13-C 14-D 15-B 16-A 
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ABCD kare 
İBE|-10 cm 
İDE| 2cm 
olduğuna göre, 
Alan(BCDE) 


kaç cm? dir? 


ABCD kare A 
IDE|JEC| 

JAE|-2vV10 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCE) E 


kaç cm? dir? 


o 


ve 


A) 20 B) 22 G) 24 D) 26 


ABCD kare 
JAE|4 cm 
JBF| 5 cm 
|BE|6 cm E 


olduğuna göre, 


> 
o 


taralı bölgenin 6 


alanı kaç cm? dir? 


ABCD kare 
|DE|6 cm 
JEC| 2 cm: 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 


kaç cm? dir? 
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ABCD ve CEFGkare A D 
1BG|>4 cm 
|GC|-3 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 





B 4 G 3 CcC 


A) 40 B) 38 C) 36 D) 34 E) 32 
ABCD kare A D 
(BE| 2 cm 
JEG|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BDE) 
kaç cm? dir? 
B 2 E 3 GC 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
ABCD kare A D 
—— 
m(AEF) -1209 
JAE|2 cm 2 
JEF|4 cm 
ii EN 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 
B F GC 
A) 16-22 B) 16-23 C)8 42.53 
D)16-4y3 E)8 422 
ABCD ve EFGKkaree A E D 
JAF|—3 cm 
İDK|4 cm ş 4 
olduğuna göre, E 
taralı bölgelerin K 
alanları toplamı 
kaç cm? dir? 
B G Cc 
A) 24 B) 25 Cc) 28 D)J30 O“E)32 
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ERKENE Dİ 


9. Yandaki eş karelerden 


oluşan şeklin çevresi 
2443 cm 
olduğuna göre, 


alanı kaç cm? dir? 


A) 60 B) 62 


“nir, 


10. ABCD kare 
(AEJL(BDJ 
JEF|—2 cm 
IDF|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ADF) 


kaç cm? dir? 


11. ABCD ve BEFG kare 
|EF| 3 cm 
JAF| s5 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 


A) 30 B) 32 


12. ABCD kare 
(BD) köşegen 
|BE|-3 cm 
IDE|-9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AED) 


kaç cm? dir? 


A) 27 B) 28 


IE 2C€ 3D 45B 
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C) 64 


D) 68 


E) 72 


E) 38 








13. 


ABCD ve CEFG kare A D 
(BEJNIDG| KC) 
IDE |<7V3 cm 
Alan(ABCD)-S, 
Alan(CEFG)S, 
olduğuna göre, 


S,*S, toplamı 





kaç cm? dir? 


G F 


A)135 OoOB)140 o(C)142  D) 145 


ABCD kare A D 


olduğuna göre, 


Alan(ABE) 
Alan(ABCD) 


oranı kaçtır? 


ABCD kare A E D 
——— 

m(EBD) -15* 

1BD |s6v2 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABE) 


kaç cm? dir? 
B 


C)6y3 


C 


AaV3 B)5Vv3 D)7Y3  E)8v3 


ABCD ve BEFK kare A D 
İBE|JAD| 

Alan(ABEPD) 18 cm? 

olduğuna göre, ği 
taralı bölgenin 


(va) 


alanı kaç cm? dir? E 


K 


C) 17 D) 18 E) 19 





5-A 


6-B 


1.C 12-A4 13E 14D 15€ 16-dD 
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1. © ABCD kare A 
(BDJ köşegen 
JBF|-3 cm 
İFE|-5 cm 
JED|x4 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 


alanlarının toplamı B 
kaç cm? dir? 
A) 21 B) 24 C) 27 


2. ABCD kare 
(BDJ köşegen 
JBE|-4 cm 
IDG|-9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm? dir? 

B 


A)i2 B)s/2 ojey2 


3. ABCD kare A 
EBC eşkenar üçgen 
IFGILJECİJ 
IFGJ<3V3 cm 
JBF|—3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B 
A) 144 


B) 121 C) 108 


4. ABCD kare 
JAE|<|BE|-|BFJ 
Alan(ABCD) -42 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(BEDF) 
kaç cm? dir? 


A) 21 B) 24 GC) 27 
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D) 30 


D)7V2 


D) 100 


D) 30 


E) 33 


GC 


E) 81 











ABCD kare A E 
AEFG dikdörtgen 
(BD) köşegen 
İFG|2 cm 

JEF| 5 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? B C 


a 


A) 36 B) 45 C) 4B D) 49 E) 64 


>» 
U 
m 


B C 
ABCD kare, A, D, E doğrusal, Alan(ABCD)-25 cm? 


olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 11 8) — C)12 D)— E) 13 
ABCD ve DEFG kare A E D 
JEF|6 cm 
|BF|-2v/2 cm 6 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
F 

alanları toplamı G 

B Cc 
A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 
ABCD kare 


BEC ve ABF üçgen 
Alan(EKL)—-2 cm? 
Alan(BMC)-11 cm? 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 


kaç cm? dir? 





A)9 B) 10 C) 11 


D) 12 


E) 13 
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i 
i 
; 
i 
İ 
i 
i 





mi epi demini 


E, ABCD karesinin A D 13. 
köşegenlerinin 


kesim noktası 








ABCD, DEFG ve 
CGKL kare 
(IBGJNIDLJ-1C4 














JEFJ-3V5 cm E Alan(ABCD)-S, 
|FG| 3 cm Alan(DEFG)-S, 
olduğuna göre, 35 Alan(CGKL)-S, 
ABCD 
Alan( : gi (DG |<3Y7 Gi 
Bem ee B F3cC olduğuna göre, 
: S,tS,*S, toplamı L K 
A0 B)121 C)144 D)148 o E) 169 
kaç cm? dir? 
A) 63 B) 96 C) 100 D) 126 E) 130 
10. ABCD kare A D 
TACI köşegen / 14. ABCD kare 
MED) -159 (EB) MICFIK) 
159 
İDE |<2V3 cm JAFI—JFB| 
olduğuna göre, Alan(BKF) -2 cm? 
Alan(ABCD) Alan(EKC) -12 cm? 
kaç cm? dir? olduğuna göre, 
karenin çevresi 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 kaç cm dir? B al 
A)6V5 B)afio C)s/5 Deo Esi 
11. ABCD kare A D 
15. ABCD kare A D 
(AE|L(DEJ 
E, B, C doğrusal 
(CFI.LIDEJ G 
a IDF||JEB| 
EF) (DF -2 cm EF 
& — JEF|10 cm 
olduğuna göre, ; 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
Alan(AEF) 
kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? 
Cc 
A) 20 B) 24 C) 25 D) 27 E) 30 E B Cc 
A) 24 B) 25 Cc) 30 D) 36 E) 40 
16. ABCD kare A D 
12. ABCD kare (AFIMEDİ-4KJ 
m(ÖBE) - m(EB) JAE|<JBF| 
JEC|.IBD|—24 em? |EK| 2 cm > 
olduğuna göre, IDK|7 cm 
Alan(BED) olduğuna göre, 
kaç cm? dir? Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B E C 
Ni B Cc 
A)9 B) 12 Cc) 18 D) 20 E) 24 A) 48 B) 52 6) 56 D) 60 E) 63 
10-8 1-A 12-8 13-D 14-E 15-B 16-E 


LA 2B 3E 4A 5D 6D 7C BE 9 
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Konu Kavrama Serisi 


© A) 116 





JAD|—7 cm A 


ABCD deltoid A 5. 

JABJ-JAD| BC|-4 cm 

m(ADE)-1 009 olduğuna göre, 

olduğuna göre, ABCD deltoidinin 7 


m(ABC) çevresi kaç cm dir? 


kaç derecedir? 





B D 
B Op 5 
Cc 
A) 16 B) 22 C) 24 D) 25 E) 28 

Ğ 

A) 90 B) 95 GC) 100 D) 105 E) 110 
6. JAB|-xcm A 

ABCD deltoid 5 ki 

A JAD|(x--4) cm xs4 

Kİ ee zi ABCD deltoidinin > 
M(BAD) 4-m(BCD)-140' çevresi 32 cm B D 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m(ABC) x kaçtır? 
kaç derecedir? 
B D G 
A) 10 B) 9 C)8 D)7 E)6 

C 
A)100 oB)110 C)115 OD) 120 A 
ABCD deltoid A 
|AB|<JAD| A B D 

40“ 


m(BAD)—40* 
m(ABE) 1029 
olduğuna göre, C > 
m(BCD) ABCD deltoid, JACJNJBDJ—LEJ, |AE|-(x4-2) cm 
kaç derecedir? JEC|(2x-3) cm, |ED|14 cm olduğuna göre, 
IDA|-IDC|J kaç cm dir? 
giji02 D 


A) 15 B) 7V5 


Cc) 20 


D) 25 E) 28 


C 


B)118 OoO(C)120  D)122  E)124 
ABCD deltoid R A 

JAB|-J8C| > 

m(BDG)—x 


M(DAC) -x4-24 





olduğuna göre, S ?D C 
m(ACD) 


kaç derecedir? 


ABCD deltoid, |BD|-3JBE|, |AC|-8 cm 
|AB|-5 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
G 
C) 52 





A) 33 B) 45 D) 57 E) 60 A)2/10 B)3V5 —eyis Deil E 73 
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TEST/1 





ABCD deltoid A 13. 
(ACIN(BDIS1Ğ) 
JAEJSİDEJ 
IDF|<|FC| 
JEG|s5 cm 
JFG| 2 cm 
olduğuna göre, 





li | 
Cc 











deltoidin çevresi B D ABCD deltoid, |ACJm(BDJ-YER, |BA| -|BC| 
kaç cm dir? E m(ADE)-60*, |ED|::6 cm olduğuna göre, 
ğ Ğ JCD| kaç cm dir? 
A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 35 
Aaa B2Vi0 C)Y42 Djay5 Ea3 
10. 
14. ABCD deltoid A 
3v5 A, E, C doğrusal 
1BC|<|D0C| 
B D 
|(AD|-|BD| 
|AE|<2v/3 cm 
olduğuna göre, B D 
AB| kaç cm dir? 
ABCD deltoid, (ACIM /BDJ-LEJ, |BAJ —|BG| JASLaŞ LZ 
JEF|—|FDJ, JAE| <3 cm, |AD|-3y5 cm T 
olduğuna göre, |CF| kaç cm dir? Aya B) 4y3 Cc 6 D) 35 EA 
A)3sY2 B2V5 C5 Days 
15. A 
E 
11. ABCD deltoid A r 
m(SAD)-90* 
< 4 
m(BCD)-60* 
.JABJ-4cm 
olduğuna göre z ği B D c 
i ABC üçgen, AFDE deltoid, |AB| -8 cm, |AC|12 cm 
İDE) Keçeli olduğuna göre, -—. oranı kaçtır? 
1Dc| 
3 4 4 3 2 
A)— B) — O) — D) — E) — 
) 2 ) 3 ) 5 ) 4 ) 3 
V 
Ğ 16. A 
A)8 B)4y3 C)6 D) 4/2 E)4 E 
12. ABCD deltoid A B D 
(ACINİBDILEH 
(BCJ 4 (DCI 
JBE|-3 cm Ğ 
DE|-9 z 2 
İDE| 9 cm ABCD deltoid, (BDJNİCEJ<4F), JAE| -JDE| 
olduğuna göre, BA|—JBC|, JEF|-3.cm olduğuna göre, 
|AD| kaç cm dir? b JCF| kaç cm dir? 
vi 9 11 
A 6/2 B10 G6eB Di? E15 A)4 B) 5 05 Ds Bp) 6 
-C 2B 3A 4D 5B GE 7-B 8C 9C 10-A 11-D 12-C 13-E 1d-A 15-E 16-E 
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— 

















a DELTOD TEST /2 
1. Köşegenlerinin uzunlukları 3v3 cm ve 4y3 cm 5. A N 9.  ABCD deltoid A 13. ABCD deltoid A a 
olan deltoidin alanı kaç cm? dir? e 
| AB|—|AD| (AB|-|BC| E 
A)15 oOB)16 OO18 Dj E) 24 Ne PA Mİ 
B D JAC|<(2x4-2) cm Alan(ABE) -4 cm? B D 
i —— IBD|(x-4-2) em olduğuna göre, 
Alan(ABCD) -42 cm? deltoidin alanı 
olduğuna göre, B D kaç cm? dir? 
: Z C 
ABCD deltoid, (ACJn(BDJ-4E), |ED|-3JBE| JACI kaç cm dir? 
2. Alanı 24 cm? olan deltoidin köşegenlerinden birisi- Alan(ABC)-17 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) Cc Wi a Ye a 5 
nin uzunluğu 6 cm olduğuna göre, diğer köşegen kaç cm? dir? | ii ie Bil Sis Die EM 
uzunluğu kaç cm dir? 14. |(BCJ1jocj A 
10. A zi 
A) 60 B) 63 C) 65 D) 68 E) 70 (BC |JDC |<5vV2 cm 
A) 14 B) 12 C) 10 D)9 E)8 | JAB <JAD|-13 cm 
6.  ABCD deltoid A | olduğuna görü; 7 v7 
BcJ-|Dc) | B D Alan(ABCD) 
JAC|-3JBD| kaç cm? dir? 
i B D 
Alan(ABCD) -54 cm? 
3. olduğuna göre, | C 5y5 SE 
N JAC)| kaç cm dir? | ABCD deltoid, JBDJ köşegen, |BA|-JBC| ye 
B D |AC|Js2V3 cm, |ED| <4 cm olduğuna göre, C 
| Alan(CDE) kaç cm? dir? ş A) 85 B) 86 Cc) 90 D) 92 E) 95 
B D | | 
GC 


A)15  B16 C18  D?20 Em ek ni e 
m(BAD) —60* 


11. ABCD deltoid JAB|JAD|6 cm 


GC 7. A A 

ABCD deltoid, JACJ LJBDJ, |AC |-4vV2 cm | AGİ rlBDJ-fEj (BC||DC|5 em 
BD |<6V2 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 4y5 | JABI-JAD)| B D olduğuna göre, 
kaç cm? dir? SE deltoidin alanı 22 cm? Alan(ABCD) 

B D olduğuna göre, kaç cm? dir? 
A) 21 B) 24 C) 27 D) 30 E)32 taralı bölgelerin 

ay5 | alanları toplamı 
Cc | kaç cm? dir? 
ABCD deltoid, |JACJNIBDJ-(EJ, |BE| 3 cm 


5 e aldi Cc A)e/3 44) Oo B)2(4Y345) o Oje 43) 
—4â — — Ö ; 

JEC|4 cm, |AD|s|DC |-4yV5 cm olduğuna göre, A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 18 D) AYI 4-1) E) MES 44) 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A 
A) 32 B) 36 C) 42 D) 44 E)45 16. ABCD deltoid A 
; . d 
i JABJ LJADJ P 
B m D 8. ABCD deltoid A / B D (ACI LIBDI 
LAB) LJADJ |BE| <2 cm 
. 4 9 i n 
JAB|-4 cm İDE|-8 cm B D 
& JAD|-9 cm C 
C 
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B olduğuna göre, 
ABCD deltoid, JACJ LJBDJ, |AD|<|DCİ|, |AE| 4 cm olduğuna göre, D ABCD deltoid, |BA|-|BC|, |BD|-3JED) Alan(ABCD) 
(BD|-10 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) Alan(ABCD) Alan(AED) 4 cm? olduğuna göre, deltoidin alanı kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? kaç cm? dir? - 
A) 18 B) 20 G)21 D) 24 E) 27 A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 
A)40 o B)az C) 45 D) 46 E) 48 AR EB) 26 Gran Da 4S 
| C ZE 3B 4A 5D 6C 7D 8B SD 10A 11C 12D 13D IMA ISE 1GE 
Konu Kavrama Serisi 11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI | 
E 





1. On kenarlı bir konveks çokgen ile ilgili aşağıda ve- 
rilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 


i. Bir köşeden çıkan köşegenler çokgeni (n—2) tane 
üçgensel bölgeye ayırır. 


Il. İç açılar toplamı (n—-2).180* dir. 

Ii. Dış açılar toplamı 360' dir. 

IV. Bir köşeden çıkan köşegenlerin sayısı (n—3) dür. 
V. Toplam köşegen sayısı vE dir. 


VI. Çokgenin belirlenebilmesi için en az (2n-3) tane 
bağımsız elemanı verilmelidir. 


A) 6 B)5 Co 4 D)3 E)2 


2. 18 kenarlı dışbükey (konveks) çokgenin, bir köşe- 
sinden çıkan köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel 
bölgeye ayırır? 












ENİ) 


ÇI 


RİEZ 





A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 


ka 


3. 16 kenarlı dışbükey (konveks) çokgenin iç açılar 
toplamı x.909 olduğuna göre, x kaçtır? 


A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 14 


4. İç açılar toplamı 10809 olan dışbükey (konveks) 
çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 14 B) 12 C) 10 D)8 E)6 
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TEST/1 


Kenar sayısı 15 olan dışbükey (konveks) çokgenin 
bir köşesinden çıkan köşegen sayısı kaçtır? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10 


Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 47 olan dış- 
bükey (konveks) çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) 50 


Kenar sayısı 9 olan dışbükey (konveks) çokgenin 
toplam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 36 


Toplam köşegen sayısı 65 olan konveks çokgenin 
kenar sayısı kaçtır? 


A) 10 B) 12 GC) 13 D) 14 E) 15 


11.SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


i 
| 


mere 








ÇOKGENLER 








TEST/1 





9. Kenar sayısı 21 olan konveks çokgenin çizilebilme- 
si için en az kaç tane bağımsız elemanı verilmelidir? 





A) 12 B) 18 C) 21 D) 32 E) 39 


10. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 15 olan kon- 
veks çokgenin iç açılar toplamı kaç dik açıdır? 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32 





11. İç açılar toplamı 21609 olan konveks çokgenin top- 
lam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 77 B) 66 C) 60 D) 54 E) 48 


12. Dışbükeybir çokgende, bir köşeden geçen köşegenler 
çokgeni 12 üçgene ayırıyor. 
Buna göre, çokgenin çizilebilmesi için en az kaç 
tane bağımsız elemanı verilmelidir? 





A) 27 B) 25 C) 24 D) 23 E) 21 


13. Bir konveks çokgenin dış açılarından iki tanesi 7* ve 13" 
dir. 


Bu çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 20 oldu- 
ğuna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 


14. En küçük dış açısı 17" olan dışbükey çokgenin en 
büyük iç açısı kaç derecedir? 


A)179 oOB)175 oC)173  D)167  E)163 


15. Dışbükey bir çokgenin dış açıları 4, 5, 6, 7,8 sayılarıy- 


la orantılıdır. 

Buna göre, çokgenin en küçük dış açısı kaç dere- 
cedir? 

A) 84 B) 72 C) 60 D) 48 E) 86 


16. İç açılar toplamı dış açılar toplamının 7 katı olan 
dışbükey çokgenin toplam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 120 B) 104 C) 91 D) 78 E) 65 





LA 2B 3B 4D 5D GE 7D 8C ŞE 


10-££ I1lA 12B 13A4 |14£E 15-D 
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| aym 





az ÇOKG 








1. — Bir köşesinden geçen köşegen sayısının, tüm köşe- 
genlerinin sayısına oranı - olan çokgenin, çizilebi!- 


mesi için verilmesi gereken en az bağımsız eleman 





sayısı kaçtır? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


2. Bir dış açısı 24" olan düzgün çokgenin ardışık iki 
köşesinden geçen köşegenlerin sayısı kaçtır? 


A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27 


3. o Köşegen sayısı kenar sayısının 7 katı olan bir dış- 
bükey çokgenin iç açılar toplamı kaç dik açıdır? 


A) 24 B) 30 C) 32 D) 38 E) 40 


4. o Kenar sayısı 15 olan düzgün bir çokgenin ardışık iki 


köşesinden çizilebilen köşegen sayısı kaçtır? 


A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 
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E) 28 


5. Bir dış açısı 20" olan düzgün çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 
A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 


6. 8 tane dış açısının toplamı bir iç açısına eşit olan 
düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 22 B) 21 C) 20 D) 18 E) 16 





7. o 15 kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)168 oOB)160 OC)156 D)152  E)144 


8. Bir dış açısının bir iç açısına oranı E olan düzgün 
çokgen kaç kenarlıdır? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 












TEST/2 





düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


ar 


14. 


10. Bir kenarı 5 cm olan düzgün onikigenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 80 B) 75 Cc) 70 D) 65 E) 60 





15. 


11. Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan düzgün çokgenin 
çevresi 372 cm olduğuna göre, bu çokgen kaç ke- 
narlıdır? 


A) 62 B) 60 C) 54 D) 52 E) 48 


12. İç açılarından birisinin ölçüsü 170" olan düzgün 
çokgenin bir kenarı 6 cm olduğuna göre, çevresi 
kaç cm dir? 


A)216 oOB)194 oOC)180 D)i40  E)108 





| -D 2B 3-B 4A &C &D 7C 8D SE 10CE I1ILA 1ZA 
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Bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri farkı 1509 olan 13. 


Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? 
i. Düzgün beşgenin bir dış açısı 72 dir. 

il Düzgün beşgenin bir iç açısı 1089 dir. 

il. Düzgün altigenin bir dış açısı 60” dir. 

IV. Düzgün altigenin bir iç açısı 1209 dir. 

V. Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45" dir. 


A)5 B) 4 6)3 D)2 E)1 


ABCDE düzgün A 

beşgen 

olduğuna göre, 

m(BEb) B E 
kaç derecedir? 


A) 70 B) 72 C) 76 D) 84 E) 90 


ABCDE düzgün A 

beşgen 

AF LCD) 

olduğuna göre, B E 
m(BAF) 

kaç derecedir? 


A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 E) 62 


ABCDE düzgün A 

beşgen 

JACJ köşegen 

m(AER)-m(FED)  B E 
olduğuna göre, 

m(AGF) > 

kaç derecedir? 


GC D 


A) 96 B)100 OoOC)102 Oo D)108 Oo E) 126 


13-A 14B 15C 
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16-E 





A 
B E F 
C G 
K 


ABCDE ve DEFGK düzgün beşgen olduğuna göre, 


ABCDE düzgün “A 5. 
beşgen Zi 
CFD eşkenar üçgen 
olduğuna göre, B E 
m(EFb) 
kaç derecedir? 
C D 
A) 48 B) 52 C) 54 D) 60 E) 66 
6. 


m(DKC) kaç derecedir? 





A) 18 B) 17 C) 15 


A K 
B G 
C F 
D E 


C) 24 


D) 14 E) 12 


ABCDEFGK düzgün 
sekizgen 

olduğuna göre, 
m(ABK) 

kaç derecedir? 


A) 27,5 D) 22,5 


i A F 
— 
C D 


GC) 60 


B) 25 E) 20 


ABCDEF düzgün 
altigen 
olduğuna göre, 
m(BEF) 

kaç derecedir? 


A) 56 B) 58 D) 63 E) 65 


80 


Konu Kavrama Serisi 








ABCDEF düzgün A F 
altigen | 
m(ABE) —X 
m(BFE)—y 
e Ni B E 
olduğuna göre, 
y-x farkı kaç 
derecedir? 
G D 
A) 72 B) 65 C) 60 D) 50 E) 45 
ABCDEF düzgün A F 
altıgen 


m(DCG) 379 
olduğuna göre, 
m(ACG) 

kaç derecedir? 


W 
i 
i 
m 


C D 
A) 37 B) 42 C) 45 D) 53 E) 60 
ABCDEF düzgün A F 
altıgen 


(BFJ köşegen 
m(FGE)-40* 


olduğuna göre, 


m(DEĞ) 
kaç derecedir? 
Cc D 
A) 60 B) 70 Cc) 72 D) 75 E) 80 
ABCDEF düzgün A F 
altigen 


(FCI köşegen 
m(BAĞ)-50* 


olduğuna göre, 


w 
| d 
m 


een leyen 


m(AGF) 
kaç derecedir? 
Cc D 
A) 70 B) 65 C) 60 -D)55 £ E)50 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKAS 





w 
İ | 
. 


























-ÇUKGENLER ©  TEST/3 
9. ABCDEFGK düzgün A K 13. ABCDEFGK düzgün A o K 
sekizgen sekizgen az 
AD) köşegen AL) 35 
TADI köşeg ğ iyi B G 
m(KLD)—1529 olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(AKL) 
m(AKL) e 0 F kaç derecedir? G EF 
kaç derecedir? 
D E D E 
A) — B) 57 C) 55 D) 52 E) 45 A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 15 
10. ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 
olduğuna göre, 
m(KDG) — 14. Düzgün onikigenin bir köşesinden çizilen, en kısa 
kaç derecedir? iki köşegeni arasındaki açı kaç derecedir? 
Cc F A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 
D E 
A) 15 B) 22,5 Cc)30 D) 45 
11. ABCDEFGK düzgün A K mal amk EE 

: okgen GN nk 
sekizgen s > il Ni 
olduğuna göre, B ö ar) D 

— olduğuna göre, 
ai ok ; nk : Gi 
kaç derecedir? ae ilen 

- kenarlıdır? E 
Cc F 
F* 
D E A) 48 B) 45 Cc) 42 D) 40 E) 36 
A) 120 B) 105 C) 102 D) 100 E) 90 
12. ABCDEFGK düzgün A K 

sekizgen 
olduğuna göre, 16. ABCDEF.... düzgün G D 

— G 
m(KDP) ei Bİ E 
kaç derecedir? Mm(CBF) 30” 

ç i olduğuna göre, A VE 
çokgen kaç 
kenarlıdır? 

D E 
A) 45 B) 30 C) 27,5 D) 25 E) 22,5 A) 12 B) 15 0) 16 D) 18 E) 24 
-E 2A 3-D 4C€ 5C 6D 7B &E ŞA 10B 1LE 1ZzA 13C I4A 15-B 16-D) 
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İ. oOABCDE düzgün 
beşgen 
AF) L(oD| 
|FD|3 cm 
olduğuna göre, 
JEDİ kaç cm dir? 


A)5 B) 6 


2. ABCDE düzgün 
beşgen 
(AHJ LJCD)J 
JAF|4 cm 
JEF|-2 cm 
olduğuna göre, 


1BK| 
IBF 





3. ABCDE düzgün 
i beşgen 

m(ABE)-36* 
m(EAF) 72 
JAF|(x*-3) em 
|BF|(2x-5) cm 
olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 


4. ABCDEdüzgün 
beşgen 
JACJNJBEJ<1F) 
olduğuna göre, 
aşağıda 
verilenlerden 
hangisi veya 
hangileri 
doğrudur? 


oranı kaçtır? 





|. AFB ikizkenar üçgendir. 


il. AEF ikizkenar üçgendir. 


Ii. BFC ikizkenar üçgendir. 


A)I B) 1 
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Gj)ivell 


A 5. 
B E 
C F 38 D 
Cc) 7 D)8 E)9 
A 
4 
F o 6. 
B E 
C H D 
3 2 4 
ol DE pp 
İş Iz İş 
A 
/> 
BA E 7, 
G D 
C) 10 D) 11 E) 12 
A 
B E 
8. 
C D 
D)iveli | E)liivelli 
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ABCDE düzgün A. 
beşgen 
TAD) NECİİFJ 
JEF|>2(DF|-6 o B E 
olduğuna göre, 
İDF| kaç cm dir? 
Cc 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 
ABCDE düzgün A 


beşgen 
- JACINIBEJ<FJ 
JEF| 3 cm B E 
olduğuna göre, 
düzgün beşgenin 
çevresi kaç cm dir? 


GC 

A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 

ABCDEF düzgün A 3 F 

altıgen 

JAF|s3 cm 

olduğuna göre, 

IBF| kaç cm dir? B E 
Cc D 

A)6 B)3Yy3 o2ye D) 4 E) 23 

ABCDEF düzgün A 3 F 

altigen 

JAF| <3 cm 

olduğuna göre, 

|CF| kaç cm dir? B E 
Cc D 

A)4 B)3vy2 C)5 D)3vV3 E)6 
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eee yenmeyen 


ABCDEF düzgün A F 

altigen 

JAD|-8 cm 

olduğuna göre, 

JAC| kaç cm dir? B E 


En kısa köşegeninin uzunluğu 2/3 cm olan bir 
düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 Cc) 8 D)6 E)4 


11. En kısa köşegeninin uzunluğu 6 cm olan bir düzgün 
altıgenin, en uzun köşegeni kaç cm dir? 








A22 BYS Oa4Y8 Dsy2 EeB 


12. ABCDEF düzgün 
altigen 
(AH) LIBFJ 
JAHJ-2 cm 
olduğuna göre, 
|BFJ kaç cm dir? 





8 D 
D)3y/5 


A)2Y/3 B4 06 Eya 3 








13. 


14. 


15. 


16. 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

AHI LJBEJ 
JAH|-3y/3 em 
olduğuna göre, 
İBE| kaç cm dir? 


P 
n 


B 


| 
m 


C D 
A)6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 
ABCDEF düzgün A F 
aitigeninin 


çevresi 30 cm 
olduğuna göre, 
BDF üçgeninin 
çevresi 

kaç cm dir? 


5 


Cc D 


A)15V/3 oB)18 C)10y3 


ABCDEF düzgün A F 
altıgen 

CDK eşkenar 
üçgen 

JEK|8 cm 
olduğuna göre, 


altıgenin çevresi 


w 
m 


kaç cm dir? Ğ D 

A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 56 
ABCDEF düzgün A F 

altıgen 

JACIN1BFJ54G) 

JAG|2 cm 


olduğuna göre, 
|FG| kaç cm dir? 


g 


A)6 B) 5 C) 25 D)4 E) 23 





| 1B 2<C€ 3D 4E &D 6D 7B 8&E 9*B 10A 1lCc 12ZE 13E 14A 15-D 160) 
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ÇOKGENLER 








1. © ABCDEF düzgün 
altıgen 
|CG|3 cm 
İDGJ-2 cm 
olduğuna göre, 
|AG| kaç cm dir? 


B 


A)SY3  B) 79 


2. o ABCDEF düzgün 
altıgen 
|AG|—|FG| 
|ED|4 cm 
olduğuna göre, 
IDG| kaç cm dir? 


B 


A)8 B)2v13 


3. o ABCDEF düzgün 
altıgen 
|CG|s3 cm 
IDG|J1 cm 
olduğuna göre, 
JAG| kaç cm dir? 


B 


A)2vV14  B)2Y13 


4. ABCDEFdüzgün 
altıgen 
G, D, K doğrusal 
ICD|2 cm 
İDK|1 cm B 
olduğuna göre, 
JAKJ kaç cm dir? 


AYI B)ay2 
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G 
C)2y21 


C 
C)4y3 


G 
C)4y3 


ÖĞ 
Cc) y21 


3 G2D 


D)4y6 


D)3y5 


2 


D) 3/3 


D 


E)6y3 


E)6 


Eli < 
goz 





gd 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
IFGI.LIBDI 
JFG|6 cm 
olduğuna göre, 
IBF| kaç cm dir? 


A)8 B) 10 
O noktası A F 
ABCDEF düzgün 
altıgeninin iç teğet 
çemberinin merkezi 
|KGC|4 cm B E 
|KD|2 cm 
olduğuna göre, 
ir? 

JOK)| kaç cm dir? G TTK 
AsY3 BAT Cay2 De Bağ 
ABCDEF düzgün A F 
altıgen 
B, G, E doğrusal 
(BG|—2 cm 
|EG|6 cm B E 
olduğuna göre, 
|FG| kaç cm dir? 

C D 
A23 B4 05 yD2/7 Bap 

A F 
KN 
K G D 


ABCDEF düzgün altıgen, AKD üçgeninin çevresi 18 cm 
olduğuna göre, düzgün altıgenin çevresi 

kaç cm dir? 
A) 36 B) 30 


C) 24 D) 22 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


E) 18 


10. 


11. 


12. 


(OKI L(CDJ 
JOK|6 cm B E 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 
n 
C K D 


A) ps B)6 GC) 43 | 


Bir düzgün altigenin iç teğet çemberinin yarıçapının 
çevrel çemberinin yarıçapına oranı kaçtır? 


AZ B) E)1 


O düzgün altıgenin A F 
iç teğet çemberinin 

merkezi 

AE 

v3 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
|FGJ—|KC|4 cm 
IDK|1 cm 
olduğuna göre, (o 3 E 


|KG| kaç cm dir? 


Gü 
C)4y6 


K1D 


A)SY3  B)ay21 D10 612 


ABCDEFGK düzgün A KK... 
sekizgen / 

(BLJ LJELJ 

İDL|<3 cm 

olduğuna göre, 

İDC| kaç cm dir? 


m 


rn 


L 3 D E 


A)6 B)3y3 C)5 D2 Bay 

















13. ABCDEFGK düzgün A K L 


sekizgen SN 
m(ALM) <m(DML) -90' B ğ 
1BC|2 cm 

2 


olduğuna göre, 
ILM| kaç cm dir? G 


F 
74 
D E M 
A) 22 42 B) V2 #4 GC) 2244 
D)4Vv2 42 E)2y246 
14. ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 4 
JAB|4 cm 
z R B G 
olduğuna göre, 
IKC| kaç cm dir? 
C F 
D E 
A) 2,2 - v2) B) 2(V2 #3) C) 41 * v2) 
D) V2 48 E) 22 44) 
15. ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 
JAC|6 cm 


olduğuna göre, 
|CG| kaç cm dir? 


O U 
rn (0 


D E 
A12 Bea Co Daş Beyz 
16. ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen YAN 
IDKJMALISIM) — g 
IKL|—2JLG| 
|IML| 6 cm 
olduğuna göre, 
|IMA| kaç cm dir? is : 
D E 
A)6 B) 9 C) 11 D) 12 E) 15 





IC 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8E GC 10D 11B  12E ISA 14C 15E 16-8) 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


Şoke 

















1. 


ABCDEF düzgün A F 5. 
altıgen - 
|AB|-2y3 cm 2v3, > 
olduğuna göre, : 
Alan(ABF) B 


kaç cm? dir? 





G D 
o) 43 


A)2l3 B)3Y3 DS GB 


ABCDEF düzgün 
altigen 
IDC|.|DG|12 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(CDG) 


kaç cm? dir? 





Le m 4 


ASV3 Ba CsJ3 maf E)3 





ABCDEF düzgün 
altıgen 

IKF|4 cm 
JFL|s2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(FKL) 


kaç cm? dir? 


B 





C D 
A)2V3 B)3Y38 Ca DsJ3 Ee 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

JCG|-3 cm 

|GD|1 cm 
olduğuna göre, (OB 
Alan(CEG) 

kaç cm? dir? 





Gid 


mr 
A)7Y3 B)6/3 CSJ3 Da 3 
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ABCDEF düzgün 
altıgen 

İCD|4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ACD) 


kaç cm? dir? 


4 D 


A)4/3  B)8 D)8Y3 o E)16 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

|CG|3 cm 
|DG|-1 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ACG) 


kaç cm? dir? 





GID 
D) 12 


C 3 


Aa/8 B8  C6y3 E) 83 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
|EG|—|FG|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(CEG) 


kaç cm? dir? 





Cc D 


A)6 B)4A/M8 o 08 DEM Es 


ABCDEF düzgün 
altigen 

(AK|—3 cm 
JKF|4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(FKC) 


kaç cm? dir? 


A3 K 4 F 





(0 D 





Ayta/3 B)ji2/3 Gto/3 Dad 7 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





meseleye 





























ÇURGENLER 
9. KnoktasıABCDEF A F 13. ABCDEF düzgün A F 
düzgün altigeninin altıgen 
merkezi C, K, F doğrusal 
olduğuna göre, ICK|-2 cm 
aşağıda JKF|4 cm B E 
verilenlerden olduğuna göre, 
hangisi Alan(AKC) 
yanlıştır? kaç cm? dir? Ç D 
A) Alan(DEF)—Alan(DKF) 
; 3y3 5vV3 
B) /Alan(DEF) -Alan(BKD) AV3 B) 023 DE Rays 
o) Alan(ABF) - — Alan(ABCDEF) 
D) Alan(BFD) - > Alan(ABODEF) 
14. ABCDEF düzgü 
E) Alan(BDF)—2Alan(DEF) Miami pi iŞ 
altıgen 
AKJ.LJBE 
10. ABCDEF düzgün A F (AKİ LJBEJ 
| EZ (AK |<2y3 cm 
altıgeninin N ” B 21 E 
N olduğuna göre, 
alanı 48 cm Alan(ABK) 
olduğuna göre, : 
iŞ kaç cm? dir? 
Alan(ABF) - 
kaç cm? dir? (— C D 
AN3 Be G3 m4 pe 
A) 12 B) 10 ABCDEF düzgün A F 
altıgen 
11. ABCDEF düzgün A 3 F A; K, C doğrusal 
altıgen JAK|6 cm 
JAF|-3 cm |KC|—2 cm B E 
“olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(BDF) E Alan(EKC) 
k 2 dir? Z dir? 
aç cm“ di kaç cm? dir? Ç D 
E D ay 2E BAB Os pp EE pos 
a 22 B)7y3 o EE Da 9S 
12. ABCDEF düzgün 16. ABCDEF düzgün 
altıgen altıgen 
E, K, C doğrusal JAK 3 cm 
|KC|-4 cm İKF|-1 cm 
İKE| <2 cm olduğuna göre, OB 
olduğuna göre, Alan(CKD) 
Alan(AKC) kaç cm? dir? 
e ğ 0 O 
kaç cmi dir? C D Ğ D 
A)6V3 Baya GSJ3 bro Ed A) 10 B)6V3 o O)12 DB  E)16 
1-B 2-C -A ZE 5-D 6-C 7-B 8-A 9-E 10-D Il-A 12-A 13-B Id-E 15-B 16-D 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





ÇOKGENLER 








1. o ABCDEF düzgün A F 5. ABCDEF düzgün 
altıgen altıgen 
|(AB|j-2/2 cm Oo 2V2 |KC|<|CL|<2 cm 
olduğuna göre, İLD|s2 cm 
altıgenin alanı B E olduğuna göre, 
kaç cm? dir? Alan(AKL) 

kaç cm? dir? 


G D 
A)18v/3 B)15V3 C)1i2/3 D1oO/3 E9B 


ABCDEF düzgün 
altigen 

JEF|53 cm 
olduğuna göre, 
Alar(ACDF) 


kaç cm? dir? 





— 4 
A)e/3 B)zV3 C)8V3 D)9y3 E)1oV3 





ABCDEF düzgün 
altıgen 
JACINMIBFJs1K) 
1BKJ3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AKF) 

kaç cm? dir? 


B 





Cc D 


osyâ D'N3 ge 


A) 43 gp Vİ m 


O noktası ABCDEF 
düzgün altigeninin 
merkezi 

|OE|4 cm 
IKCİ1 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 





alanı kaç cm? dir? 


A)ıoy/3 B)9y3 


C i D 


C8/3 D)7Y3 E)GY3 
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Cc D Ni 
ABCDEF düzgün altıgen, |IKCINIKFJ-4K) 
|ABJ-3V2 cm olduğuna göre, Alan(BKC) 
kaç cm? dir? 
A)s/2 B)2 Cey/3 D12/2 EtoyY3 


A F 





a — : / 
ABCDEF düzgün altıgen, K, C, D doğrusal 
JKC|-5 cm, |CD|4 cm olduğuna göre, 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A 4/3 BsV3 G6Y3 D7Y3 ENS 


EK) s2KF| Me F 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanının ABCDEF 
düzgün altigeninin B 
alanına oranı 

kaçtır? 


1 
B)— 
İğ 





(de e 


A) 


11 SINMTE CEOMMETRİ SOBRII BANKASI: © Ke 





İ 11. 





CcC 


e yyl Ranza MN 


ÇOKGENLER 


| 
pm 


. A)45 














|AO(6 cm olduğuna göre, Alan(AOB) kaç cm? dir? . 


A) 15 B) 12 C) 10 D)9 E)8 


Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan düzgün oniki- e 


geninin alanı kaç cm? dir? 


B) 48 C) 54 D) 60 E) 63 














9. KnoktasıABCDE 13. ABCDEFGK düzgün A K 
düzgün beşgeninin sekizgen 28 
merkezi JABJ-2V3 cm 
IDF|s2JFGj| olduğuna göre, Gi 
Alan(FKC)-3 cm? Alan(DEC) 
olduğuna göre, kaç cm? dir? G 
Alan(ABCDE) i 
kaç cm? dir? / kN 
C F D D E 
A) si B) 48 C) 45 D) 42 E) 36 A)EJZ B)A/3 OE D3B Baz 
14. ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 
JAE|-6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ACE) 
kaç cm? dir? 
K noktası ABCD..... düzgün dokuzgeninin çevrel 
çemberinin merkezi, 3|BE|-5|EC| 
Alan(BEK)—15 cm? olduğuna göre, dokuzgenin 
alanı kaç em? dir? A) 18 B) 15 Cc) 12 D) 10 E)9 
A)120 oB)144 C)168 D)192 E)216 
15. |CG|-8cm A K 
olduğuna göre, 
o ABCDEFGK düzgün B 
sekizgeninin alanı “ 
6 kaç cm? dir? 
SL C e F 
A B 
O noktası ABC..... düzgün onikigeninin merkezi 
D E 


A)20V2 B)24V2 C)28V2 D)s2y2 E)se 


İç teğet çemberinin yarıçapı 2/3 cm olan düzgün 
altıgenin alanı Kaç cm? dir? 


A)36/3 B)32/3 C)28/3 D)24V3 E)205 





2D 3B 4A 5E 6C TC SBA 9C 


10-E 


1D 128 13E ME 15D 160) 
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ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN TEST/1 | 


Yİ AN Ve Gİ mm m 


ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN TEST /1 


5. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(a,b), 
B(3,0), C(2.-5), D(d,e) olan ABCD dörtgeninin (BC) 
kenarına dik olan bir doğrunun eğimi kaçtır? 


1. 


DE. B 


EJN 


M-? 8-5 ©; 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen ABCD dört- 
geninin |ABJ kenarının uzunluğu kaç br dir? 


6. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(3,-2), 
B(-1,-4), C(-2,6), D(4,2) olan ABCD dörtgeninin 
(BCI köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun 
eğimi kaçtır? 


AVS B2y/2 oo Da EB 


B) 


A) 10 
10 


2. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları 
A(-3,-2), B(-2,1), C(2,4), D(5,-2) olan ABCD dört- 
geninin |(BCJ kenarının uzunluğu kaç br dir? 


7. o Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları AC2,4), 
B(3,3), C(5.-1), D(-1.-3) olan ABCD dörtgeninin 
|ADJ köşegenine dik olan bir doğrunun eğimi 


A2/8 B4 o3y2 ye BS 








9. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(-1,3), 
B(-4,0), C(5,3), D(6,0) olan ABCD yamuğunun orta 
tabanı kaç br dir? 


A) 14 B) 12 C) 10 D)8 E) 6 


10. 


ri 





A(3,4) B(6,4) 





Analitik düzlemde şekli verilen OABC yamuğunun 
çevresi kaç br dir? 


A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


11. Analitik düzlemde, aşağıda şekli verilen yamukların El 
hangisinin orta tabanının uzunluğu 9 br dir? 








13. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(Ç—3.6), 
B(-5.-2), C(3,6), D(4,-2) olan ABCD yamuğunun 
İBCJ köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun 
denklemi aşağıda-kilerden hangisidir? 


A) x—y4-2-0 
GC) x—y-3-0 


B) x*y—-3-0 
D) x*y —9-0 


E) 2x -y-0 


14. 





Analitik düzlemde A(0,4), B(2,4), C(6,0) olduğuna 
göre, OABC yamuğunun alanı kaç br? dir? 








kaçtır? | 
z i | A1 B)15 G) 16 D) 17 E) 18 
7 B) — GC) —— D) -1 E) -7 i 
A) )> ) ) | 
i 
3. — Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(0,0), 
B(0,4), C(6,4), D(3,0) olan ABCD dörtgeninin çevre- | 
si kaç br dir? | 
| 
A) 18 B) 19 Cc) 20 D) 21 E) 22 8. y | 
A(3,5) N 
5. 
B.3 | Ay 
va AC62) O CG 
| 6.2) 2.2) 
6 Ni 12. Analitik düzlemde köşeleri A(-2,5), B(-4,-1), 
C(5.-1), D(3,5) olan ABCD yamuğunun |DCJ kena- Xx 
C(5.-2) rını üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağı- 
i dakilerden hangisidir? 
LA > 5 i Analitik düzlemde, şekilde verilen OABC dört | i N 
Ğâ. o Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları AC3,4), geninin (OAJ kenarını üzerinde bulunduran doğru- : Analitik düzlemde şekilde verilenlere göre, OABCD 
B(4,-1), C(a,b), D(d,e) olan ABCD dörtgeninin JAB) nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x4y414-0 B) 3x4y-14-0 yamuğunun alanı kaç br? dir? i 
kenarını üzerinde bulunduran doğrunun eğimi ç m i C) x43y 2-0 D) 3 y 
kaçtır? : e x—3y—8-0 
z 
A) 5x — 3y-0 B) 5x4-3y0 i E) 2X-y11-0 A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 
A) 7 B) 5 g 2 > 5 e) J G) 3x — 5y0 D) 3x4-5y-0 ii ! 
5 7 3 7 5 E) 3x*3y > 50 :1 : L-C 2-E 3-A 4-D 5-A 6-E 7-B 8-A 9-D 10-D 11-B 12-B 13-C 14-C 15-E| 
il ğ 15 





“ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 


1: © Analitik düzlemde, köşelerinin köordinatları A(4,5), 
B(2,2), C(6,2), D(8,5) olan ABCD paralelkenarının 
JACJ köşegenini üzerinde bulunduran doğruya dik 
olan doğrunun eğimi kaçtır? 


A) -Z B) -2 DE ne g2 


2. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları 
A(-5,4), B(-7,1), C(-3,1), D(-1,4) olan ABCD para- 
lelkenarının (BCJ köşegenini üzerinde bulunduran 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ytl B) x-4 C) x5-—1 


D) y—-8 E)x-y0 


3. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1.-1), 
B(2,-5), C(7.-5), D(6,-1) olan ABCD paralelke- 
narının JABJ kenarını üzerinde bulunduran doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x4y-5-0 B) 4X*y—3-0 C)4x—-y—5—0 
D) 4x-y—3-0 E)x—4y43-0 
4. y 
A(1,6) D(8,6) 





Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde verilen ABCD 
paralelkenarında |AB|--|DC| toplamı kaç br dir? 


AAMS B)sV3 C)6y3 Day gs 


92 
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5. 











Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(3,0), 
B(1.-5), C(7,-5), olan ABCD paralelkenarının D kö- 
şesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (8-3) B) (5-6) 6) (8.—-10) 


D) (5.-10) E) (9.0) 


Analitik düzlemde, köşelerinin kesim noktası 

kfo ; z| olan ABCD paralelkenarının A köşesinin 
2 

koordinatları A(-3,4) olduğuna göre, (ACI köşege- 


ninin uzunluğu kaç br dir? 


A) VS DAS Es 


B) 2/5 


Cc) 35 





Analitik düzlemde, yukarıda şekli verilen paralelke- 
narın alanı kaç br? dir? 


A) 8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 






A-Z,0) DG3,0) 





B(-5.-4) CC1-4) 





Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde verilen ABCD 
paralelkenarının alanı kaç br? dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 











nenem inme 


9. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(3,4), 
B(-1,-2), C(5,-2), D(a,b) olan ABCD paralelke- 


narının alanı kaç br? dir? 


A) 36 B) 30 C) 24 D) 22 


E) 18 


10. 














13. Analitik düzlemde, ABCD eşkenar dörtgeninde 
A(3,2), B(a,b), C(-1,6), D(d,c) olduğuna göre, (BDJ 
köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun eğimi 
kaçtır? 





wlw 


A) B) 1 Cc) 


bj 


E) -1 


1 
D) 
7 











ii 14. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları AÇ-1,3), 
Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde verilen ABCD B(-3.-1), C(1,-3), D(3,1) olan eşkenar dörtgenin 
paralelkenarının JADJ kenarının üzerinde bulundu- çevresi kaç br dir? 
İmei doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
ir? 
A)4AVS B)6Js5 C)a/5 D1o5 E) 25 
A) y-6 B) X*y—6-0 
D) x-y—-6-0 E) y-3 
11. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(3,5), 
B(1,2), C(5,2), D(7,5) olan ABCD paralelkenarının 
(CDJ kenarını üzerinde bulunduran doğrunun eğimi 
kaçtır? 
5 
A3 BS Cc) 2 Dy? g2 
2 2 3 15. 
12. Analitik düzlemde, ABCD eşkenar dörtgeninde 
AC-4,2), B(a,b), C(2,6), D(d,c) olduğuna göre, JBDJ 
köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde A(2,-4), B(-4,-2), C(2,-4), D(4,2) 
olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgenini 
A) xy —3-0 B) 2X— y-6-0 kaç br? dir? i i Gl) 
6) 3x4*y— 10 D) 3x42y — 5-0 
E) 2x—3y44-0 A) 80 B) 36 Cc) 40 D) 50 E) 64 
-C 2-A 3-B 4-D 5-E 6-C 7-E 8-E 9-A 10-A 11-D 12-D 13-B 14-B 15-C 
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ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 
5. 


1. © Analitik düzlemdeki ABCD dikdörtgeninin JABI 

E KEŞ 

kenarını üzerinde bulunduran doğrunun eğimi 3 

olduğuna göre, |BCJ kenarını üzerinde bulunduran 
doğrunun eğimi kaçtır? 

D) -1 


3 
MZ 8 E) -5 


W|W 


2 
©) -5 





2. 
Analitik düzlemde şekli verilen ABCD dikdörtgenin 
(AC) köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3x*-7y-31-0 B) 3x*7y— 6-0 
C) x*y—50 D) 2xX-y46-0 

E) 3x — 2y — 22-0 
3. 





Analitik düzlemde, A(-1,6), B(-1,1), C(8,1), D(8,6) 
olduğuna göre, |JBDJ köşegenini üzerinde bulun- 
duran doğrunun eğimi kaçtır? 


5 


9 
AZ B) 5 Cc D-E  B-; 


4. Analitik düzlemde A(-3,-1), B(-3,-6), C(5.-6), 
D(5,-1) olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin |DCJ 
kenarını üzerinde bulunduran doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-3 B) x-5 C) x-7 


D) x-9 E) x-11 
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A(-8,-1) D-2,-1) 


B(-8-6) Cc2-6) 


Analitik düzlemde A(-8,-1), B(-8.-6), C(-2,-6), 
D(-2,-1) olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin 
çevresi kaç br dir? 

A) 26 D) 20 E) 18 


B) 24 C) 22 





A(2.-2) 


D(8,-2) 


B(2,-6) C(8,-6) 
Analitik düzlemde A(2,-2), B(2,-6), C(8.-6), D(8,-2) 


olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin köşegen- 
lerinin uzunlukları toplamı kaç br dir? 


AVI8 B)2yi3 Cjsyis Djayi3 E)syi3 





B 


Analitik düzlemde şekli verilen ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç br? dir? 


A) 40 B) 38 C) 36 D) 34 E) 32 


Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1,7), 
B(1,2), C(8,2), D(8,7) olan ABCD dikdörtgeninin 
alanı kaç br? dir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 








ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 


9. i 
A(1.7) D 


B(1,3) 


C(5,3) 





Analitik düzlemde A(1,7), B(1,3), C(5,3) olmak üzere 
ABCD karesinin D köşesinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

E 
A) 8.7) 


B) (7,3) C) (3,3) 


D) (5.7) E) (8,5) 


10. 





Analitik düzlemde A(-2,2), B(-2,-2), C(2,-2), D(2,2) 
olduğuna göre, ABCD karesinin çevresi kaç br dir? (A 
Eİ 


A)4 B)8 Cc) 12 D) 16 E) 20 | 


11. 





Analitik düzlemde A(-4,1), B(-2,5) olduğuna göre, 
ABCD karesinin çevresi kaç br dir? 


A2 B)a/5 C)sJ2 De geys 


16. 


12. 





B(1 56) 


C65.-6) 


Analitik düzlemde A(1,-2), B(1.-6), C(5,-6), D(5,-2) 
“olduğuna göre, ABCD karesinin köşegenlerinin 
uzunlukları toplamı kaçtır? 


A)8V2 B)7/2 Cey? DYE paz 















A(1.6) © D(6,6) 


B(1,1) C(6,1) 


O z 
Analitik düzlemde A(1,6), B(1,1), C(6,1), D(6,6) 
olduğuna göre, ABCD karesinin alanı kaç br? dir? 
A)5 B) 10 C) 15 


D) 20 E) 25 


y 
A(1,4) 





Analitik düzlemde, A(1,4), B(3,1) olduğuna göre, 
ABCD karesinin alanı kaç br? dir? 


B) 13 C) 15 D E)19 





Analitik düzlemde A(1,0), B(0,-2) olmak üzere 
ABCD karesinin C köşesinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) (1,3) 


B) (2-2) C) (3—3) 


D) (2.—3) E) 3,2) 





Analitik düzlemde A(2,6) olmak üzere ABCD karesi -x 
yönünde 3 br, -y yönünde 2 br öteleniyor. 


Son durumda A köşesinin bulunduğu koordinatlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (4,5) 


B) 1,8) 6) (5.4) 


D) (0,3) E) (2,5) 





1 ZA 3B 4B &C 6D TA 8C 9D 10D JE I2-A 13-E 14B 15D 16-Cİ 
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11 SINIF CEOMMETRİ COMDTI DANIZ ACI 














ALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN TEST/4 
1. AÇ, 5) 5. A8, O) 
D(2, —3) 
B(2, 1) 
BS, -1) CE, 2) 
Analitik düzlemde, şekilde koordinatları verilen ABCD -C(2, 5) D(4,—3) - 
dörtgenine göre, 
— 
) AC (3, —3) 
1) BD-(, -2) Analitik düzlemde şekilde koordinatları verilen ABCD 
— 
1) <AĞ, BD>-15 dörtgenine göre, | |BD| | kaçtır? 
ifad inden h isi hangileri doğrudur? 
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudu A8 Ba OAB DES EEY3 
A)Yalnız | B)i-i OH DJ EYİ 
6. A(1,0) 
DÇ-1,7) 
2. Analitik düzlemde ABCD dörtgeninin köşelerinin koor- 
dinatlar Ae, 3), B(4, 1), C(1, 5), D(6, 0) olduğuna 
göre, AĞ nin konum vektörü aşağıdakilerden han- 
; B(5, 1) Cc1, 2) 
gisidir? 
Analitik düzlemde şekilde koordinatları verilen ABCD 
AX1,10) o BYXS,0) o C)y(3.-2) D)ca2) E)(8.-1) a > N 
dörtgenine göre, ||AĞJ|*|1BDJ| toplamının değeri 
kaçtır? 
AM BiZ CGN2 DB8Y2 Eyzv2 
3. Analitik düzlemde, 2, AR, 1, B(3, 1), C(4, 6), DA, -2) 
olduğuna göre, BD nin konum vektörü aşağıdakiler- 
dir? > 2 
Beeline 7. Analitik düzlemde, ABCD dörtgeninin köşelerinin koor- 
Mi EZ ? Mİ 5 dinatları A(1, O), B(2, 1), CC1, 2), D(-, 4) olduğuna 
-1,3 , “7 1,4 : e ali mr 
iel) K Mil Ya) )(1,8) göre, <AC, BD> skaler çarpımının sonucu kaçtır? 
A)-12 B)-6 C)12 D)16 E)18 
Â, — Analitik düzlemde, ABCD dörtgeninin köşelerinin koor- 8. Analitik düzlemde, ABCD dörtgeninin köşelerinin koor- 
le , 1), B(3, 4), C(-A, 2), D(6, 0) olduğuna dinatları Ae, ii) B(4, -1), 6(0, 1), D(1, 2) olduğuna 





göre, ACnin uzunluğu kaçtır? 


A)svy2 B)3Y5 C)5v2 D)GV2 E)7v2 
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göre, <AĞ, BD> skaler çarpımının sonucu kaçtır? 


A)18 B)16 C)12 D)-12 E)-18 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





erer rl AA m m gar A rmAAERN nenem 





A(-1,3) Di 


B(0, —4) Cç-1, 2) 


Analitik dizikmR AI, 3) B(, -4), CCc1,2), D(4, -1) 
akel yi .P Pp <AĞ ve  4-BD olduğuna göre, 

1IBİ. Ja1| ifadesinin değeri kaçtır? 

A)9 B)8 


C)7 D)6 E)S 


10. 


Analitik düzlemde ABCD dörtgeninin köşelerinin koor- 
dinatları A(2, 1), B(2, —2), C(0, 3), D(-A4, 4) vep -AĞ ve 
— > N N —> > 

g-BD olduğuna göre, ||p1|*|(/a/1 toplamının 
değeri kaçtır? 


A)6v2 B)7v2 08/2 D)9y2 E)10vy2 


11. 
iü D(, 4) 


B(-1, 2) 
C(8, 6) 
Analitik ar e 0), e, 2), (3, 6), Di AŞ 
olmak üzere p p <AĞ ve g g- -BD olduğuna göre, <p, ye 
skaler çarpımının değeri kaçtır? 
A)10 B)12 


C)14 D)18 


12. Analitik düzlemde ABCD dörtgeninin köşelerinin kı koor- 
nen A(2, 0), B(4, 1), (3,-2),D(1, 4) vep Pp AĞ ve 
> > —> 
a -BD olduğuna göre, |/p (12.(/a|—<p, a> 
ifadesinin değeri kaçtır? 
A)9 B)12 6)16 


D)18 E)24 


TİK DÜZLEMDE ÇÖKGEN - DORTGEN 





E)20 








TEST /4 


13. Analitik ik düzlemde e köşegenlerip ve a olan bir dörtgen- 
de ip 1158, (Tall, <p, g>— -16 olduğuna göre, 
bu dörtgenin alanı kaç br? dir? 


A)16/2 o B)24/2 C)2a/3 D)28V2 E)e4 


14. A8, 1) 


D(1,1) 


B(4, 4) CS, -2) 


Analitik düzlemde A(8, 1), B(4, 4), C(5, -2), D(4, 1) 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


29 15 
A) 15 B) — — 
) ) > 09 D) > E)6 


15. Analitik düzlemde 


ABCD dörtgeninin D(3, 6) 


A köşesinin 

ordinatı 4 

B köşesinin 

apsisi 1 

C köşesinin 

apsisi 5 ve B ç 
D(8, 6) 

olduğuna göre, 


Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)17 B)19 021 D)23 E)25 


Analitik düzlemde A(8, 8), B(12, 6), C(4, 4), D(-8, 4) 
olduğuna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A)72 B)60 C)48 D)36 E)24 





-B 2D 3-C€ 4B &5A 6D 7C 8C 





106€ 1LD 12A 13A4 14D 15B 16-D 
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© 11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


SEAN YEN YUZ EEE MUL ÇUMULUN SE “5 EE CIIZIN ez 











1. 


B ö ge 


Analitik düzlemde şekilde ABCD yamuğu verilmiştir. 
A köşesinin ordinatı 8, B köşesinin apsisi —4 olduğuna 
göre, ||ABJ| kaçtır? 


AY OBaVs5 Cs Dal  E)svy5 


Analitik düzlernde ABCD yamuğunun A ve D köşeleri- 
nin koordinatları A(3, 1) ve D(8, —9) olduğuna göre, 
IlADJ| kaçtır? 


A)V74 B)5V3 Coay21 


D)sVE 


E)6v5 





Analitik düzlemde şekilde AOCD yamuğu verilmiştir. 


Buna göre, DC nin konum vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)(4.2) B) (7,6) C)(-6,7) oDX7-6) E)(7.6) 


Analitik düzlemde ABCD yamuğunun B ve D köşeleri 
B(6, -2), D(4, 3) olduğuna göre, BDnin konum vektörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)C-4.5) B)(2.6) CX2.5) DX2-5) E)Ç2.5) 
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5. 


> > 
Analitik düzlemde köşegenleri p ve g olan ABCD 
> > ——> > 
yamuğunda || p-|12, |la|1<6, <p, 4>-6 olduğu- 
na göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)7y2 B)4y5 43 D)4y2 383 


Analitik düzlemde ABCD yamuğunun köşegenlerinin 
> > 

konum vektörleri AC —(2, 1), BD—(4, —-3) olduğuna 

göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


AG, 8) 


DK, 8) 





Analitik düzlemde şekilde verilen AOCD yamuğunun 
alanı kaç br? dir? 


A)S6 B)64 C)72 D)84 E)92 


Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(10, 6), 
B(2, 4), C(2, 12) ve D(10, 9) olan yamuğun alanı kaç 
br? dir? 
A)Go B)56 C)52 


D)48 E)44 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


OLAYI 








ŞE A 


ORAL LİN YÜ. 











9. 


10. 


11. 


12. 


-A)C<7,5) 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(3, -2), B(4, 5), (6, —1), D(5, —-8) olduğuna göre, 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


> > 
A) AB—(4-3,542)-(1,7) o B) AC-(6-3,-142) (3,1) 


C) BD—(5-4,-8-5)-(1,-13) D)DA-(5-3,-8-4-2)-(2.-8) 
E) GB—(4-6,541)-(-2, 6) 


nir, 





Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelke- 
narının A köşesinin ordinatı 8, B köşesinin apsisi —3 
olduğuna göre, AB nin konum vektörü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)(-3.-8) B)(3.8) C)(8,3) D)(-8.-3) E)(-6.-2) 


Analitik düzlemde A(1, 6), C(8, 1) olduğuna göre, 
— 

ABCD paralelkenarının AC köşegen vektörünün 

konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


B)(5.—7) 


0(7-6) DX(7-5) &)(-5,7) 





Analitik Üilemde şekilde verilen ABCD paralelkenarı- 
na göre, AC köşegen vektörünün konum vektörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)(2,6) B)X2-6) C)(-6,2) D)(6,.2) E)(-10,-6) 











14. 


15. 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(7,8) B(5.3), C(1,0), D(3,5) olduğuna göre, 

> > 
İlAD|(-J1JBCİ)| toplamının değeri kaçtır? 
A)20 B)15 


C)14 D)10 E)5 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(xy), B(5,1) C(-5, 2), D(-1, 4) olduğuna göre, 

— 
IlADJ| kaçtır? 


A)10 B)Y101 


C)4vy3 D)S 


Ee 





Analitik düzlemde, şekilde verilen paralelkenara göre, 
I10D||J kaçtır? 


A)3y2 B3YW3 C)av13 D)4Y2 E) 58 





Analitik düzlemde, şekilde verilen ABCD paralelke- 
narının (ADI kenarı x eksenine paralel olduğuna göre, 
IlACJI kaçtır? 


AYVA B)4V5 C)5y3 D)VAOT EYES 


1B 2D 3-D 4E S5E 6B 7C 8E 9D 104 1lli-D 12B 13-D 14B 15E 16-A 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


“LED 


UNLULN 





1. © Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
Af, 1), B(6, 4), C(7, 7), D(2, 4) olduğuna göre, aşağı- 
da verilen bilgilerden hangisi yanlıstır? 


A) AB-B-A-(6-1, 4-1)-(5, 3) 
B) AD-D-A-(P-İ, 4-1)-(4, 3) 
C) (ABI |<—V84 

> 
D) |JAD| (6 


> > 
E) <AB, AD>-5.143.3-14 


2. Analitik düzlemde bir ABCD paralelkenarında 
> > > > 
İlAB||6 br, |(JAD|J|4 br, <AB, AD>—16 olduğuna 
göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)yay5 B)5Y3 C)25 D)15y2 E30 (> 





3. Analitik Güzlümine bir AED) paralelkenarının kenar 
vektörleri AB—(-2, 1), AD—(4, 3) olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)6 B)7 C)8 D)9 E)10 


4. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(x.y), 
B(-1,5), (3,1), D(2,4) olan, ABCD paralelkenarının 
alanı kaç br? dir? 


A)S B)6 o7 D)8 E)9 


100 
Konu Kavrama Serisi 


5. 








Analitik düzlemde şekilde gösterilen ABCD para- 
lelkenarının alanı kaç br? dir? 


A)3O 


B)36 C)48 D)S2 E)5a 





Analitik düzlemde şekilde gösterilen ABCD para- 
lelkenarının alanı kaç br? dir? 


A)84 


AN 
A 


B)72 6)70 D)64 E)GO 


B 


— > 
ABCD paralelkenarının AB ve AD kenar vektörleri 


> — 
arasındaki açı 9 dır. |JAB||—8 br, |JAD||—5 br, 


sing 5 olduğuna göre, paralelkenarın alanı kaç br? 


dir? 


A)10 


B)12 016 D)18 E)20 








Lj 


> > : 
ABCD paralelkenarının AB ve AD kenar vektörleri 


arasındaki açı 9 dır. sino- > , Alan(ABCD)—16 br? 


— > 
olduğuna göre, ||ABJ|J.|JAD|J çarpımı kaçtır? 


A)32 


B)30 C)24 D)18 E)16 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


İ 


> —- 
9. Kenar vektörleri AB—(-4, 6), AD—(8, 2) olan ABCD 
dikdörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A)13 B)16 C)18 D)20 E)26 


: — > 
10. Kenar vektörleri CB—(-6, 3), CD—(2, 4) olan ABCD 
dikdörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A)SO B)28 C)26 D)24 E)22 


>— > 
11. Kenar vektörleri AB ve AD olan dikdörtgenin alanı 81 
— e 
br? dir. |JAD||—3||AB|| olduğuna göre, 
—> 








TEST/6 
— 
13. Kenar vektörlerinden birisi CD-—(-4,8) olan ABCD 
karesinin alanı kaç br? dir? 


A)GO B)70 C)80 D)9o E)100 


.. .. . .. . > 
14. Bir köşegen vektörünün uzunluğu |JAC ||-4v2 br 
olan ABCD karesinin alanı kaç br? dir? 


A)32 B)24 C)20 D)16 E)12 


15. Alanı 16 br? olan bir karenin bir köşegen vektörü- 
nün uzunluğu kaç br dir? 














IlABJ| kaçtır? 
A)av6 B)3vY6 C)ay2 D)2v6 E)2v3 
“AB B)2y3 o)3Y3 D)eY3 E)sY3 
16. Kenar vektörü D ei 
AD—(-2, -4) ve 
köşegen vektörü 
> 
DB—(-6, 8) olan 
5 ER ABCD dikdörtge- 
12. Kenar vektörleri AB—(1, 3) ve AD-(3, -1) olan ninin alanı kaç A B 
ABCD karesinin alanı kaç br? dir? br? dir? 
A)5 B)10 C)15 D)20 E)25 A)20 B)25 C)30 D)35 E)40 
1-D 2-A 3-E 4D 5>-C 6-E 7-C 8-C 9- 10-A 11-C 12-B 13-C 14-D 15-C 16: 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


i 





 DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


1. 








Analitik düzlemde, A(4,7) 
noktasında bulunan bir 
cisim orijin etrafında saat 
yönünün tersine 

90" döndürülüyor. 






Son durumda cismin 
bulunduğu koordinatlar 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Mhemaamanmanm 


(0 


A) (4.7) B) (-4,7) ©) (4-7) 


D) (7-4) E) <-7.4) 


Analitik düzlemde, A(6,2) 
noktasında bulunan bir 
cisim orijin etrafında saat 
yönünün tersine 1809 
döndürülüyor. 


Son durumda cismin 
bulunduğu koordinatlar 
aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) G6,2) B) (-6.-2) 


D) (2.-6) E) 2,6) 


Analitik düzlemde A(-1,4) noktasında bulunan bir 


cisim orijin etrafında saat yönünün tersine 270 
döndürülüyor. 


Son durumda cismin bulunduğu koordinatlar aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1,4) B) (1-4) 


D) 4,1) 


©) (4,1) 
E) £1,-4) 


Analitik düzlemde A(4,8) noktasında bulunan bir cis- 
min orijin etrafında saat yönünün tersine döndürülmesi 


sonucunda yeni konumunun koordinatları aşağıda ve- 
rilmiştir. 


. Tabloda verilenlerin hangisi veya hangileri doğru- 


dur? 


Cismin yeni 
koordinatları 





A) lil veli B) 1, il ve IV 
D) Il, il ve IV 


G) Yalnız IV 
E) Hve V 





Analitik düzlemde, şekil- 
deki gibi duran (ABI 
doğru parçası orijin 
etrafında saat yönünde 
90“ döndürülüyor. 








Son durumda JAB| çu- 
buğunun şekli aşağı- 
dakilerden hangisidir? ö 


Mj---» 


Analitik düzlemde, yanda 
gösterilen şekil orijin et- 
rafında saat yönünün ter- 
sinde 909 döndürülüyor. 










Son durumda şeklin 
görüntüsü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 














DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


7. 


-Şeklin son durumdaki 
“ görüntüsü aşağıdaki- 









Analitik düzlemde, yanda 
gösterilen şekil orijin et- 
rafında 1809 döndürülü- 
yor. 


Şeklin son durumdaki 
görüntüsü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, yanda 
gösterilen şekil orijin et- 
rafında saat yönünün ter- 
sine 270* döndürülüyor. 


lerden hangisidir? 


A) 

















Yanda birim karelere 
ayrılan analitik düz- 
iemde verilen geo- 
metrik şeklin, y ekse- 
nine göre simetriği 
olan şekil aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin saat 
yönünde 90” döndürül- 
mesi ile oluşan görün- 
tü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


E 
nd 


E) 














B) 


D) 


9-C 


10: 
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7-D 8-D 
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3-C 4D 5-A 











2-B 
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Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünde 
90” dönmesi ile oluşan 
şekil aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 





Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünün 
tersine doğru 90" dön- 
mesi ile oluşan şekil 
aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 








E) 
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Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünün 
tersine doğru 270 
dönmesi ile oluşan 
şekil aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 


9 





E) 


Şekilde verilen kare- 
nin saat yönünde 180“ 
dönmesi ile oluşan gö- 
rüntü aşağıdakileden 
hangisidir? 


A) 


9) 





11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 














DO 


5. 


ÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin ya- 
tay eksene göre yansi- 
ması ile oluşan görün- 
tüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 





E) 


Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin ya- 
tay eksene göre yansı- 
- ması ile oluşan görün- 
tüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 


D) 











Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin di- 
key eksene göre yansı- 
ması ile oluşan görün- 
tüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 


0) 


Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin di- 
key eksene göre yansı- 
ması ile oluşan görün- 
tüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


EE 
gi 


) 
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5-A 6-C 


ez 


D) 


7-A 


sz 





11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 








1. 
1.adım 
2.adım 
3.adım 
Yukarıdaki şekilde Van koch eğrisi fraktalının ilk 3 adımı 
görülmektedir. 
Buna göre, bu fraktalın 4. adımında oluşacak olan 
doğru parçalarının sayısı kaçtır? 
A) 64 B) 56 C) 48 D) 40 E) 32 
2. 
i.adım 2.adım 
3.adım 


Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktal karelerden oluş- 
maktadır. i 


Buna göre, 2. adımdaki en büyük karenin çevresi 12 
br alınırsa, 3. adımdaki en küçük karelerden birinin 
çevresi kaç br dir? 


Mz OB; oz O: 8 


wİ| 
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1.adım 


3. adım 
Yukarıda şekilde Sierpinski üçgeni fraktalının ilk 3 adı- 
mı görülmektedir. 
Buna göre, bu fraktalın 4. adımına geçiş yaparken 
şekle eklenmesi gereken üçgenlerin sayısı kaçtır? 


A)3 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 15 


1.adım 


AN AN 


2. adım 


Yukarıda şekilde bir fraktalın ilk 2 adımı verilmiştir. 


Buna göre, bu fraktalın 3. adımına geçebilmek için 
şekle kaç tane üçgen eklenmelidir? 


A)3 B) 6 o) 9 D12  E)i15 


11 CINIE CEMMETDİ CADII DAATZ ACI 





li GE ili 


DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


5. 
1.adım 
A NU. 2.adım 
3.adım 
o 


Yukarıdaki şekilde Van koch eğrisi fraktalının ilk 4 adımı 
görülmektedir. 


Buna göre, bu fraktalın 1. adımındaki doğru parçası 
9 br alınırsa 4. adımdaki her bir doğru parçasının 
uzunluğu kaç br olur? 


gi o 1 


1 1 
M7 18 9 6 











Yukarıdaki şekilde Koch Kar Tanesi fraktalının ilk 4 adı- 
mı görülmektedir. 


Buna göre, başlangıçta verilen eşkenar üçgenin 
çevresi 9 cm olursa 2. adımdaki fraktalın çevresi 
kaç cm dir? 





6 X XX XX A) 12 B) 15 C) 15 D) 21 E) 24 
X NAS 
ba 
EŞ 
1.adım 2.adım 3. adım 
Yukarıda şekilde bir fraktalın ilk 3 adımı verilmiştir. 
Buna göre, bu fraktalın 4. adımına geçildiğinde 
oluşan “X” ifadelerinin toplam sayısı kaçtır? 
A) 85 B) 69 G) 64 D) 60 E) 56 
S-E 6-A 7-A 





1-A 2-D 3-C 


eğ ei Bra dey yl ilm ia em in ll m Lİ nl ör 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


1. A D 
N iğ 
E 
B C 


ABCD paralelkenar, m(EAĞ) 309, |ECİ| -2JED| 


|AG|.JAE|18 cm? olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


55 
M2 BZ G2 Dis e > 


O ls 
> 
Z 
T © 


Şekilde iç içe düzgün sekizgen ve düzgün altıgen ve- | 


rilmiştir. 


Buna göre, m(DCM) kaç derecedir? 


A) 90 B) 82,5 C) 80 D) 77,5 E) 75 
3. ABCDkare A D 

/BF|-|EC| > 

m(FAE) -40“ 

olduğuna göre, 

m(AEB) 

kaç derecedir? E 

e 
B F Cc 
A) 85 B) 40 .G) 45 D) 50 E) 55 


4. o Düzgün birdışbükey çokgenin bir dış açısının ölçüsü & 
dir. 
36“>04>30 
olduğuna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? 
A) 8 B) 9 C) 10 


D) 11 E) 12 


Kanıı Hamama Cp.» 












TEST/1 
5. A D 
PT 
B F G 
ABCD paralelkenar, (AFJm|DE|(KJ, |AE|—3|EB| 
İBF|2JFC)J, |KFJ7 cm olduğuna göre, 
JAK kaç cm dir? 
A)3 B) 5 C)7 D) 9 E) 11 
6. ABCD kare A D 
(DEJ LJAEJ 
(BE|-JBc| 
7 
|DE|6 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
ez B C 
A) 6 B)8 G) 10 D) 12 E) 14 


7. o ABCD deltoid 


A 
IACI| ve (BD| 
köşegen E 
JAE|-|BE| D 
(DFJ-1Fc) ç İZ 
JKE| s4 cm ği 
IKF|53 cm GC 


olduğuna göre, deltoidin çevresi kaç cm dir? 








A) 28 B) 24 C) 18 D) 14 E) 12 
8. 
ABCD deltoid, (ACJm(BDJX(EJ, |AB|-JBC| 
Alan(AEB) —x cm?, Alan(CED) -3x cm? 
olduğuna göre, EI orani kaçtır? 
1 1 1 

A)4 B) 3 C) — D) — E)— 

) ) 5 k iz 





eme ya e en rak am m aman annes sam saman aa a m 




















Bir kenarı 70 metre uzunluğunda kare şeklindeki bir at 
çiftliğinin etrafı üç sıra tel ile çevrilmek isteniyor. 


Bu iş için kullanılması gereken telin uzunluğu en az 
kaç metredir? 


A)1180 OB)1050 C)840 D)560 E)280 
10. A F 
B 
Cc 2/3 D 3y3 K 


ABCDEF düzgün altıgen, C, D, K doğrusal 
|CD |x2V3 cm, |DK | 33 cm olduğuna göre, 
Alan(DKF) kaç cm? dir? 


-A)9 B)9y/3 C)12 D12/3 O E)18 
11. A D 
B3 E F Gc 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 2/3 D)3y2 E)4 


12. Çevresi 12cm olan ABCD karesinin içinde bir P noktası 
alınıyor. 


İPA|-JPGİ| toplamının alabileceği en küçük değer 
kaçtır? 


A3Y2Z B4 —6e Dez Et22 





ABCD paralelkenar, (AFJ ve (DEJ açıortay, |BE| 3cm 





14. 


15. 


16. 








B E GC 
ABCD dikdörtgen, (BDJn|DEJ-1D), lECİ- İ18E| 
olduğuna göre, el oranı kaçtır? 
1 3 3 2 
A)— B) — o) DE EZ 
IŞ iç E ) 
A D 
İN 
B F C 


ABCD eşkenar dörtgen, (DEJ LJABI, (DFJ LJBCJ 
m(EDR) o olduğuna göre, m(BCD) nın a cinsinden 


değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ B)&  C)1809*-« D)2w E)S0'4a 
A D 
ke 

e 
B E Cc 


ABCD paralelkenar, AEF üçgen, (KLJ//JEFJ 
JEK|s2JAK|, |KL| 4 cm olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
A E D 
B F C 


ABCD paralelkenar, B, G, E doğrusal, m(ÂDC)-70* 
JAF|JAE|<|DCJ| olduğuna göre, m(AGB) 

kaç derecedir? 
A) 95 B) 100 GC) 105 


D)110 (OE) 115 





-E 2-B 8-D 4D &C 6D JA 8E 9C 10B 11B 1I2A 13B 14B 15D 16-Cİ 





D 5. 





in —— 4 
ABCD paralelkenar, JAEJ 1 (BD, |AE|-6 cm 


İBF|4 cm olduğuna göre, Alan(BCF) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 16 C) 20 


D) 24 E) 28 


ABCD paralelkenar oOA D 

m(EAD) — 15» 

m(ĞBE) -35* 

olduğuna göre, 
m 

m(AEB) 


kaç derecedir? 





ABCD dikdörtgen A 
IDKILJAEJ 
İBE|-—|EC|6 cm 
(AB|-8 cm 
olduğuna göre, 
JEK| kaç cm dir? 


(e) 


A)1 B)2 


ABCD eşkenar 
dörtgen 

(AHI 118CJ 

BD |-8y5 cm 
|ACJ<4y5 cm 
olduğuna göre, 8. 
JAH| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 


A a A ar ak İİ 
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ABCD paralelkenar A 4 E2D 
JEFI LJABIJ 

IBKJ 1 (DC) E 
JAEJ—JKC|—4 cm 

|ED|2 cm 

olduğuna göre, 

|AF| kaç cm dir? : B 


8 1 
A gi 
3 )3 


ABCD deltoid 

LABJ—JAD| 

m(BAD) -50* 

m(BCD) -100* 

olduğuna göre, 
m i 

m(ABC) 

kaç derecedir? 


>>» 


C)100 oOD)105 E)110 


ABCD ve CEFG A D 

kare 

B, C, E doğrusal 

karelerin alanları 

toplamı 44 cm? 

olduğuna göre, E 
İDE| kaç cm dir? 


G F 


A8 B4 G3ya Deo pot 


Kenar sayısı 22 olan bir konveks çokgenin iç açılar 
toplamı kaç derecedir? 


A) 4000 B)3600 C)3200 D)2880 E) 2160 


11 ATM ORA Aİ ATI MARTA MT 


YANAŞMA JA İŞEİEŞŞAPEŞ 











| e) 8 E 
ABCD dikdörtgensel levhası şekildeki gibi duvara 


yaslahmıştır. |AD|-5 cm, |AB|—10 cm, |CE|-8 cm 
olduğuna göre, A ve E noktaları arasındaki 


uzaklık kaç cm dir? 


A)6V2 B)5Y/3  C)6y3 Dio E) yioe 


10. En kısa köşegeni 2/3 cm olan bir düzgün altıgenin 
alanı kaç cm? dir? 


A)a/a3 Be/38 Gey3 Doy Eyi2y8 


11. A F D 


3y2 


B 
“ABCD dikdörtgen, JAEJ LJBDJ, JAFJ-|DF| 
IDC |<3y2 cm, |DE| <7 cm olduğuna göre, 
|EFJ kaç cm dir? 


A)2J5 BYE sa g3 


2 


C)3yY7 


12. A F . D 


B Cc 
ABCD paralelkenar, (BFJ açıortay, (BFJ 1 |(FEJ| 


İDE|-4|EC)| olduğuna göre, İC) oranı kaçtır? 


AZ B) oz DE. E) > 








13. A D 


*P 


B C 


ABCD karesinin dışında bir P noktası alınıyor. Karenin 
üzerindeki P ye en yakın nokta K, en uzak nokta L dir. 


|PK | 2V2 cm, |PL|<6V2 cm olduğuna göre, 
karenin çevresi kaç cm dir? 


A)12 oB)i6 20 Di2y2 E1ey2 
14. ABCD kare A D 

m(BDE)—m(EDE) 4 

|EC|-2 cm 

olduğuna göre, 

karenin çevresi 

kaç cm dir? 

| B E-2 G 
A)8 482 B)646V2 04442 
D)8v2 E)4v2 


15. Köşegen sayısı kenar sayısının 5 katından 6 eksik 
olan düzgün çokgenin, çevrel çemberinin yarıçapı 
4 cm olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


16. ABCD kare 
m(AEB)-30* 
|BE| 8 cm 
olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 





B)12y2 


D) 162 


A) 12 C) 16 E) 20 





9-E 10B 1l-E 12D 13-E 


I4-A 15-E 16-D 














pe 14 ATMIR OOMATTDI CADI DANTZACI 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


1. o ABCDEF düzgün A F 5. 
altigen ( 
IBDINIFCI İK) 
JED|-4 cm 
olduğuna göre, 
taralı alanlar 
toplamı 


kaç cm? dir? 





A)8J/3 B)|12 C18 DB E24 


6. 
2. Enkısaköşegeni3 cm olan bir düzgün sekizgenin, 
en uzun köşegeni kaç cm dir? 








A)3y2 B) 4 C)5 D) 6 E) 43 


3. ABCD kare 
AF LED) 
JEG|—1 cm 
IGD|9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(DFG) 
kaç cm? dir? 





4. ABCD deltoid A 8. 
(CB|JCD| i /| 
Pi 25: 
m(BAC)—259 v 
olduğuna göre, 
Pei 
m(ADB) 
kaç derecedir? 
B 4 D 
GC 
A) 50 B) 55 D) 65 


C) 60 E) 70 
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Taban çevresi 40 metre olan kare şeklindeki bir mutfa- 
ğın yüzeyi çevresi 2 metre olan kare şeklindeki fayans- 
larla kaplanıyor. 


Mutfak yüzeyinin tamamının kaplanması için kulla- 
nılması gereken fayansların sayısı en az kaçtır? 





A)100 oB)200 C)300 D)400  E)500 


A o p 
4 
i B E e 


ABCD paralelkenar, (AK) NİDE|1FJ, |BE|—JEC| 
IDK|sJKC|, |FKJ 2 cm olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 


A)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
ABCD kare A D 
EKİ LJACI 

FFGILJAGI 2 > 2 
JAE|<2V2 cm 

E 

FC|s3y2 cm 

İFG| $ yö 
|KG|-4 cm 
olduğuna göre, 
E ve F noktaları B C 
arasındaki uzaklık kaç cm dir? 

AVM B)sy2 Gs/3 De? EY 


A D. 
l 
B GC G 


ABCD ve CEFG dikdörtgen, İDE|—|EC)|, |BG|—12 cm 
JAB|6 cm olduğuna göre, A ve F noktaları 
arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A)sv17 -B)Y2 Osy2 Dağ 30 


11 CMMIE AOG ASUTDI CADITI DAATLACI 


..... 







9. ABCDkare A D 
(BDIJ köşegen 
|DEJ 2 cm 
|BE|8 cm 
olduğuna göre, 
İCE| kaç cm dir? 


ASYIO Be Oya Da? Es 


10. ABCD dikdörtgen A D 
(BEJ L(CEJ 
(BE |-2y/5 cm 
ICE |x4v5 cm 
|DC|-6 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


A)2 B) V5 


11. ABCD paralelkenar A D 
(BEJ açıortay 
TAEJ LJABIJ 
- JAEJs2V3 cm 
|EC|4 cm 
olduğuna göre, 


, a 
İDE| kaç cm dir? B C 


A)1 B)2 OyY5 Da p23 


12. A “© p 





G 
ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen, (AEJ 1 (BCJ 


|DF|<2|DCJ, (BAE) -30* olduğuna göre, 
m(ADB) kaç derecedir? - 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 0 E) 35 








EF N 
B H C 


ABCD paralelkenar, (DEJ ve |CEJ açıortay, (AHJ 1 (BC) 
|EC |<2V5 cm, JED|-4V5 cm olduğuna göre, 
JAH| kaç cm dir? 


A)4 B)6 Cc) 8 


D) 10 


E) 12 


14. ABCD kare 
(EB) (ECJ 
JEB|<1 cm 
JEC|-3 cm 
olduğuna göre, 
|ED| kaç cm dir? 


A)6 B)4v2 





15. ABCD dikdörtgen E 
(AEJ LJEGİJ 
JAE||DC| A 
|EC|s12 cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


G 


B C 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 


16. ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
(AEJ 1 (BC) 
JAEJ12 cm 
IBD|20 cm 
olduğuna göre, 


LAD| orani kaçtır? 
JAC| B E G 





MZ BAZ © D) 


aj|e 


5 
EE 
İş 








1- 2A 3E 4D 5D 6C TA 8&A Ş9ŞC 10D 11B 12B 13-<€ 14D 15-D 16-E 


?z : ep Sb. d Z ig 





ği düğü lem Se gri erine 5 iel ON a m üm de 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


1. O noktası ABCDEFK.. B A 
düzgün çokgeninin > 
çevrel çemberinin 
merkezi 
TOM) .LJEF| 
TOLJ.LİFKI 





e 
F L K 
Alan(A0B) -Alan(OMFL) -4 cm? olduğuna göre, 
Alan(OBCDEM) kaç cm? dir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D)9 


2. o ABCD paralelkenar A 11 
(BFJ ve (CFJ 
açıortay 
(AEJLJDCJ 
|AB|8 cm 

Zat 
JAD|—11 cm B Ğ 
olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 


Aj)4 B)3yV3 C23 D)3 
3. A 18 D 
Xİ 
E 
İN 
B E C 


ABCD paralelkenar, (DEJ açıortay, (DEJ LJEFJ 
(AF|SJFB|, |(ADJ18 cm olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 


p 
p 
U 


AN 

B 2 E 6 Cc 
ABCD dikdörtgen, JAEJ 1 (BDJ, |BE|-2 cm 
JEC|6 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 





E)7 








E noktası 
ABCD karesinin 


köşegenlerinin 


> 
e) 


kesim noktası 
IBF|-5 cm 
JFC|s1 cm 
olduğuna göre, 


JEF| kaç cm dir? 


B 5 FİG 


AYI B2B OY DMO pop 


ABCD paralelkenar A D 
IDEJMIFGISAK) 

|BF|—3JAF| 7 

IBE|—2JEC| 

|FC|15 cm 

olduğuna göre, B E GC 
IKCJ kaç cm dir? 


T->D 


IBK|3 cm olduğuna göre, |KD| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 9 


D) 10 


E) 12 





B L MG 
ABCD paralelkenar, |ADJ 5 eşit, (BCJ 3 eşit parçaya 


i 

! 

t 

i 

ABCD deltoid, m(BAĞ) - m(GDB), |BA|<JBC|<6 cm 
ayrılmıştır. Alan(ABCD) -90 cm? olduğuna göre, 
i 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 66 B) 55 Cc) 33 D) 25 E) 20 








11. 


12. 





ABCD kare A D 13. 
LAFJNIDEJ1G$ 
JAE|-|BF| 
|EG|1 cm 
IDG|9 cm E 
olduğuna göre, 
İDF| kaç cm dir? 
B F 


A)iW2 B)5V5 C)5V7 Dayso E) VISO 


ABCDEF düzgün A F 14. 
altıgen 3 
IKFJ53 cm 
K 
|KEJ51 cm 1 
E 


olduğuna göre, 
(BK| kaç cm dir? 


G D 
A)YS7 B)6V2 C)5V3 

A 11 

N7 


ABCD paralelkenar, JAEJ, (BEJ, (CFJ ve (DFJ açıortay 
|EF|3 cm, |AD|11 cm olduğuna göre, 
İDC| kaç cm dir? 











TEST/4 
ABCD kare A F D 
(EFJ açıortay 
m(BED) -120* 
|EF|s4 cm 
olduğuna göre, Eh) 
İDC| kaç cm dir? 
B C 

A)4 B) 5 C)6 D) 43 E)8 
ABCD kare A D 
(BGINIDGI-16) e 
JAE|<JcGj : 
|DF||FG| F 
İDE|6 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cmdir? B C G 
A)6 B) 3vV5 C)4y3 D) 9 E) 12 

A F 

C D K 


ABCDEF düzgün altigeninin çevresi 18 cm 
olduğuna göre, |KF|-|KC| toplamı kaç cm dir? 








A)9 B) 8 G7 D)6 E)5 
A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 
ABCD dikdörtgen A NE ea eği 
AKI NDEJ-16) e 
TERİ TABI 16. ABCD kare A D 
(DK) <|Kc| iz N m(EBD) -15* 
|BE|<|EC| (BE|-4 cm - 
JAB|—12 cm E C olduğuna göre, 
olduğuna göre, 1BD| kaç cm dir? 
- JEF| kaç cm dir? /” 
B C 
17 15 
A)9 25 08 D) E)7 A6 Bayz C)yao Dear Eye 
2-D 3D 4C 5A 6B 7-C &C 9-E 10-A 11-B 12-A 13-C 14-B 15-D 16-E 











YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 








YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 








1. A 3. FB K 5. 9. n i > 
B E 
B2 E Cc “ B E F Cc 
ABCD paralelkenar, |DEJ açıortay, JAD|—7 cm ABCD paralelkenar, D, K, E doğrusal, (AF| açıortay 
C D |BE|-2 cm olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? BE FE İr€ | oldluğuna:görey eWehi ka ders ezeli 
ABCDEF düzgün altıgen A, F, K doğrusal, JAF|-3 cm p 
|KF|>2 cm olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? i A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 A) 60 B) 75 Cc) 90 D) 120 E) 135 
A)AW2 BO Cjay3 DYE E)>i3 ie 
6. / 
ABCD kare A D 10. ABCD eşkenar A D 
EB 
I ii dörtgen pa 
EB|< 7 
- ” A JEB| m LAE|-J8C) 
EC|-2y5 SAF 
JEC| cm m(BAE)—40* 
olduğuna göre, ğ Ö 
/5 olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? DE 
m(EDC) 
ir? 
. kaç derecedir? B E C 
B F Cc i 


ABCD paralelkenar, (AFJ 1 (BCJ, JAEJ 1 (DCJ AVİO B2AB GMS D4 pap 


M(ABC) -65* olduğuna göre, m(EAF) 
kaç derecedir? 


. 3 
| 
EE | > 
7. A 4 E 8 D 
Ne 11. ABCD kare A E D 
A)SO  B)S5 C)6O DES E 70 m(EB&)-m(EFD) Nİ 
| JEF|2 cm <İ 
; IBF|>4 cm ü 
. o ABCD dikdörtgen A D / / | “ olduğuna göre, 





AE |-2V/3 cm 
1 ABCD paralelkenar, /BE|MJACJ-4F), JAE| 4 cm JAEJ24--JABJ2 
1 cm i . 
ED|— — ğ ö toplamı kaç cm? dir? 
|CE|-SVZ cm |ED|8 cm, |FC|-9 cm olduğuna göre, > 
” N JAF| kaç cm dir? B 
ba 0 A ln ea pp 
DE ir? 
İDE| kaç cm dir? i l a3 a a DİE > 
A)VSI B)2Vi5 GSZ2 Day 35 12 ” > 





A E D 
4. ABCDdikdörgen Op D 
IBFJ LJEFJ li 
(BE|7 cm E 
|EC|-3 cm : 
B G 








15. 


e di 12. 
7 





B C 
ABCD paralelkenar, (BDJN|ECJ4FX, (IKFI/IDCI 


JAE|-|EB|-3 cm olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? 
9 11 13 
— Cc)5 D) — E) — 

As o BİZ ) 5 3 

G noktası AZ2F 


ABCD eşkenar 
dörtgeninin ağırlık 


U 


merkezi 

İGEJ/1BCJ 

(GFJLJADI 

|AF|-2 cm 

|GE|5 cm 

olduğuna göre, |GF| kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 


© 


B 13 Cc 
ABCD paralelkenar, |JAE| ve (BEJ açıortay, (EFJ 1(DCJ 


JAB|12 cm, |BC|13 cm, |FC|3 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A7 B)sy2 C)ay3 Dy42 Ez 


ABCDEF düzgün A E 


altıgen 4 
G 


IFGJNJAKJ XL) 
(BG|-|BK|-JAG| 











E 
Alan(AFL) 16 cm? 
l | > & olduğuna göre, 
olduğuna göre, ikdö —İEFISJAFI-2 
e ABCD paralelkenar, (ACJ köşegen, (BE|n(BFJ-1B) ABUD dikdörtgen, IBFLLJAC), İBE|<JEFİ -|AF|-2em Alan(EGLK) 
lAC(4JBD| olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? BiSİ.5 
topl kat ea 7 E3 C |AE|-JED|, |DFJ—JFCİ, JAK| <2 cm aç one dir; X 4 
ç : olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? ! 
AAM/3 B)sY2 CSsY3 DYO EZ A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
A)14 B)|16 Cjal2 D4y35 Eyayp3 A) 6 B) 5 C) 4 D)3 E)2 — 
| 1-E 2-D 3-A 4-D 5-E 6-A 7-B 8-D 9-C 10-B ILE 12-E 13-A 14-C 15-E 16-E| 
A ame yi er 
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B 


ABCD paralelkenar, |DE|—2JEC|, |EF| -6 cm 
IBF|15 cm olduğuna göre, |AE|-* |BD| toplamı 


kaç cm dir? 





B 


ABCD paralelkenar, (AC) köşegen, (BEJ mJCEJ-1E) 


C 


JEF|6 cm, |FG|-2 cm olduğuna göre, 


(BG| kaç cm dir? 





ABCD dikdörtgen 
JAE|-BE| 
|BFJ3JFC| 
JAD|—12 cm 
İDC|-6 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


ABCD dikdörtgen 
(EBJ LJEG| 
(AC|3 cm 
İDC|6 cm 
olduğuna göre, 
|EC| kaç cm dir? 


20 C 
ABCD paralelkenar, (AG), (BEJ, (CEJ ve (DGJ açıortay 


(DC|12 cm, |BC|-20 cm olduğuna göre, 
|EG| kaç cm dir? 


w 
O 





8. 


ABCD dikdörigen 
(AEJ L/BDJ 
(BE|4 cm 
JEC|6 cm 
olduğuna göre, 
|DC| kaç cm dir? 


ABCD kare 
JAE|4 cm 

IDE| 2 cm 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


ABCD kare 
EFGC dikdörtgen 


EFGC dikdörtgeninin 


çevresi 12 cm 
olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 


ABCD kare 
m(BDE)—15* 
İDE|-4 cm 
olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 


B 





A D 


B G Cc 
A D 
a 
B Cc 

D 

4 

E 
5 
Cc 


ABCD eşkenar dörtgen, JAEJ L|DCI, |DE| 4 cm 
(EC|5 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


KN Ya 





A D 
4 
VE 
ee iii 2 
B Cc 


















dörtgen 

(ACI köşegen 
(EFI L(DCİ 
|FC|s2 cm 
IDF s4 cm 
olduğuna göre, 


YAZILI /2 
1. A D ABCD dikdörtgen A D 
V (FE LTACI 
8 IFCİ-8 cm 72 
olduğuna göre, Ba 
B E C p (BD) kaç cm dir? a i 
ABCD paralelkenar, m(AEC) 909, m(ADC) 60” 
JAEL-7 cm, |DC|8 cm olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 
7. ABCDkare A D 
2. A 16 D (ACI köşegen 
(AE|-8 cm 
|ECİj 2 cm 
olduğuna göre, 
i İDE| kaç cm dir? 
BE 6 FG 
ABCD paralelkenar, |AFJ ve |DEJ açıortay B c 
JAD|16 cm, |EF| -6 cm olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 
8. o Çevresi 6 cm olan karenin köşegenlerinin uzunluk- 
ları toplamı kaç cm dir? 
3. A E F D 
Zx | 9. ABCD deltoid A 
. B Cc (ACINIBDIJ—1E) 
ABCD paralelkenar, e al JAE|<4 cm 
JAE|—JEF|—|FD)| olduğuna göre, AC) oranı kaçtır? |DE|-3 cm B D 
|EC|<3vV3 em 
4. o ABCD dikdörtgen A D olduğuna göre, 
(BEJ LJACI e > Çevre(ABCD) 
JAE|-3 cm ŞI kaç cm dir? 
JEC|-9 cm 
olduğuna göre, 
|DE| kaç cm dir? Ç 
iü B C 
5, 10. ABCD eşkenar A D 
4 
F 
2 
B G 


ABCD dikdörtgen, |DEJ LJECJ, |ADJ2JAB)| 
İDE| 4 cm, |JEC|2 cm olduğuna göre, 
İBE| kaç cm dir? 


(BD kaç cm dir? 








ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen, (AEJmJAFJ-(AJ 


İDE||EG|, |BF|JFCİJ, |GK|5 cm, JEKJ 4 cm 


olduğuna göre, |AE|-4|BD| toplamı kaç cm dir? 


A 
7 
E 
5 L7 
B G 
ABCD paralelkenar, (BFJ açıortay, (AEJ L(ABJ 
m(BCb) 124" olduğuna göre, m(BFE) 
kaç derecedir? 
3. A E D 
K F 
B G C 
ABCD paralelkenar, |AE|—|ED|, |DFJ—)JFG| 
|(BK| |BG| 1 N 
TAI 2172 < İEF|-12 cm olduğuna göre, 
JAKI ice” !EFİ kik 
|KG| kaç cm dir? 
4. ABCDdikdörgen A E 


(EB) LJEF| 
m(ABE) -48 
olduğuna göre, 
Bp ğ 
.m(EFC) 
kaç derecedir? 


5. ABCD dikdörtgen A 
IPAJs5vV3 cm 
|PBJ4 cm 
|PDİJ-4y5 cm 
olduğuna göre, 
IPC| kaç cm dir? 
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ABCD kare 

A,D, E ve 
G,F,G 

doğrusal 
IBG|-JDE| 
|GF|-3 cm 
|FGJ 2 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


ABCD kare 

A, G, E doğrusal 
JAC|—4 cm 
İCE|-2 cm 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 


ABCD kare A D 
(ACI köşegen 
|BE|(x47) cm 
İDE|(2x-3) cm 
olduğuna göre, 
x kaçtır? 


w 
O 


ABCD deltoid 

|AB|-JAD| 

m(BAD)-40* 

m(BCD)-100* 

olduğuna göre, 
mel 

m(ABC) 

kaç derecedir? 


2)>» 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
A, G, E doğrusal 
JAD||CE| 
m(CDE)-34* 
olduğuna göre, B c 
m(ABE) 
kaç derecedir? 

E 


11 COMTR MA İTİ ORMDYTI DATA (MI 





e m mam, aş a b im aç mmm 





<A 
B F C 


ABCD paralelkenar, m(ADE) —24”, m(EFG) —1449 


olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 


Di 
> 
e) 


B G 
ABCD paralelkenar, (AEJ L(BDJ|, |AE|-4 cm 


IBE| 5 cm, JED| -7 cm olduğuna göre, 
JEC| kaç cm dir? 


B E i Cc 


ABCD paralelkenar, (AGJNJDEJ-(F), |EC|-2JBE| 


IDG|-3JGCJ, |FGJ—4 cm olduğuna göre, 
.JAF| kaç cm dir? 


4.  ABCD dikdörtgen A 
(ACI NIBEJ EF) 
JAE|—2JED)| 
JAFJ—4 cm 
İDG|—8 cm 
olduğuna göre, 
JED| kaç cm dir? 


m 


5. ABCD dikdörtgen A 
JEAJ LjECİ 
IBD|-10 cm 
JEG|5 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


Gn 


a a ağ yi 
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ABCD kare 
IDE|<|BG| 
m(EDO)-60* 
olduğuna göre, 
m(BAE) 

kaç derecedir? 


> 
o 


ABCD kare A D 


AF) L(DE| 

|AE|-JEB| 

JEF|<1 cm 2 
|FD|—4 em E 
olduğuna göre, 

karenin çevresi 

kaç cm dir? 


ABCD kare A D 
AEJNIBFJXİK) 
IBE||FG| 
JEK|s1 cm 
JAK|J-9 cm 
olduğuna göre, 
IKFJ kaç cm dir? 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
m(BAD)-120* 
(BE|—2 cm 
JEC|6 cm 
olduğuna göre, 
İDE| kaçcmdir?B 2 E 6 G 


ABCD yamuk A x*-3 D 
ABED deltoid 
(BA|-|BE| 
JAD|—(x-3) cm 
İDE| 2x cm 
İEC|-9 cm 
olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? 
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2. ÜNİTE 
ÇEMBER 


1. ÇEMBERDE AÇI 7 Test 
2. ÇEMBERDE UZUNLUK 8 Test 
3. DAİREDE ALAN i 5 Test 
4, GEOMETRİK YER 1 Test 
5. ANALİTİK DÖZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 6 Test 
YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 5 Test 
YAZILI DENEMELERİ 2 Yazılı 





İşi GEOMETRİ 
—> 
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1ÜNİTE 3106 
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 


6. KARE 














ED NN HE EH 


NOTLAR: 












































eğülim yayınları 


il e ii ER 


eğitim yayınları 


F 

















© ÇEMBERDE AÇI TEST /1 
1. TABİ çap O çemberin merkezi 
olduğuna göre, m(AOB)—3x4-20* 
m(ÂKB) m(AB) —4x 
kaç derecedir? A B olduğuna göre, İN 
m(AOB) 
kaç derecedir? 
A B 
K 
A)860 (o B)180 oOC)135 OD)120 O E)90 A 75 E) 89 
2. o Çemberde A G O çemberin merkezi 
— — — dm A 
m(ADB)-2m(ACB) m(AOB)— 859 
olduğuna göre, m(ÂB) -3x4-259 
m(ÂCB) B olduğuna göre, <) 
kaç derecedir? x kaçtır? 
B 
D 
A) 100 B) 110 C) 120 DY 130 E) 140 A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
3. A N 
O çemberin merkezi A 
. m(AOB)- 1309 
x4-509 m(ACB)-5x4-309 
olduğuna göre, ) 
x-109 x kaçtır? 
> e > Cc B 
Çemberde m(AB) —x, m(BC)-x4109, m(AC)x-450* 
olduğuna göre, m(BÖ) kaç derecedir? A) 40 B) 42 C) 45 D) 50 E) 60 
A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 
O çemberin merkezi A C 
4. O çemberin merkezi (6G) -2JAĞ| 
gel — 
m(AOB)509 m M(AOB)—102* 
olduğuna göre, olduğuna göre, DA 
m(ARB) < K m(AĞ) - 
kaç derecedir? B kaç derecedir? 
A) 25 B) 30 Cc) 40 D) 50 E) 60 A) 68 B) 51 C) 45 D) 40 E) 34 
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9. Oçemberinmerkezi 
(DOJ.L(0CJ 
m(ÂOB)- 1109 
olduğuna göre, 
m(AD)-m(BÖ) 
toplamı kaç 
derecedir? 
A)150 O B) 160 


10. (AB) çap 
O merkez 
m(AOC)-104* 
olduğuna göre, 
m(BÖ) 
kaç derecedir? 


A) 66 B) 68 


11. O çemberin merkezi 
(DOJ.LJ0cJ 
m(AOB)- 80 
m(BOC)- Xx 

© M(ÂAOD)—4x415* 
olduğuna göre, 
x kaçtır? 


A) 35 B) 33 


12. O çemberin merkezi 
m(AOB)— 100* 
olduğuna göre, 

mi 
m(OAB) 


kaç derecedir? 


A) 32 B) 35 








Cc) 30 


D) 170 


D 


D) 28 





Cc) 38 


D) 40 





-B 2C€ 3C€ 4D 


5-E 


6-B 
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13. 


(ABI çap, O merkez 
m(ACO)-25* 
olduğuna göre, 


m(BOC) A B 
kaç derecedir? NN 
AN 








Cc 
A) 40 B) 45 C) 48 D) 50 E) 55 
E) 175 
O çemberin merkezi 
m(GAB)— 65* 
m(GBC)—70* © 
olduğuna göre, © 
m(AOC) i 2 
kaç derecedir? 4 
A 
A) 80 B) 85 Cc) 90 D) 95 E) 100 
15. Çemberde â 
m(BAC)—43* D 
olduğuna göre, 
m(EĞ) 
c kaç derecedir? C 
B 
A) 86 B) 72 C) 66 D) 54 E) 43 
E) 27 
16. (BCI çap A 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) 
kaç derecedir? B GC 
E) 42 A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 
8-E 9-B 10-E 1L-A 12-D 13-D 14-C 15-A 16-C) 
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r İİ Gİ e SİMLİ a ZARIN ap 











ÇEMBERDE AÇI 























ÇEMBERDE AÇI "e AESEJ2 
1. o Çemberde 5. o Çemberde 9. Çemberde 13. O çemberin merkezi A c 
m/(BAĞ)-x44* m(BAĞ)- 189 (AB|-|8G| m(BG)-2m(ÂĞ)415* 
m(BO)-72* m(BDC) —2x-p9 M(ADB)—24 m(AOB) 1269 
olduğuna göre, olduğuna göre, olduğuna göre, olduğuna göre, O 
x kaçtır? x kaçtır? m(AEC) m(BDC) B 
kaç derecedir? kaç derecedir? 
GC 
A) 40 B) 38 C) 36 D)34 E)32 D 
A) 5 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 A) 45 B) 48 C) 50 D) 52 E) 64 
Ayk a; D)45 O E)46 
10. Çemberde Cc 14. O çemberin merkezi 
2. (ABI çap 6. Çemberde e JE Ee m(AOC)-116* 
m(EAb)-55 v M(ÂBC)— 189 MEB) 34 
olduğuna göre, m(BCD) 2x5” Bduğuna gi B 4 E olduğuna göre, 
m(BAC) A B olduğuna göre, m(CDE) m(BDG) 
kaç derecedir? x kaçtır? KA dereeme 7 kaç derecedir? 
N 
DD. GC 
Cc 7 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) 40 B) 36 Cc) 32 D) 30 24 a A) 24 B) 20 C) 18 D) 15 E) 12 
A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 E)72 | | 
15. 
11. Çemberde 
7. O çemberinmerkezi A m(AD)-150* D 
(ABI çap m(BAĞ)—20* N m(ÂBE)—110* A 
m(ADO)- 1059  & > olduğuna göre, alduğuna göre, 
Ml fp dil A B G 
m(BĞ) kaç derecedir? , Kaç derecedir? w Mei Ole ear Gi 
72 , B noktasında O merkezli çembere teğe 
kaç derecedir? 2 3 . — il 
olduğuna göre, m(OBC) kaç derecedir? 
A) 25 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40 B C A) 35 B) 40 C) 42 D) 45 E) 50 
A) 45 C) 75 D) 80 E 
A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 45 ) Ee0 ) ) ) 90 
12. Oçemberinmerkezi i A 16. AB,C noktasında 
m(BAĞ)—20* RS O merkezli 





i N | 
4. TABlçap 8. Oçemberinmerkezi PE ağla olduğuna göre, 7 gemleiğ teğet 
Deni Vi ç B Ye 3D İl m(BCD)-80* 
m(CAB)- 169 S m(ÂGB)-46* m(BOC)*m(BDG) 1 5 ea 
olduğuna göre, e olduğuna göre, toplamı kaç i yk 
m(ABG) ai B m(ACB) Kİ, derecedir? m(ÖDC) 
kaç d dir? 
kaç derecedir? kaç derecedir? aç derecedir 


A) 30 B) 36 C) 40 D) 50 E) 60 A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E)5 





76 E) 78 A) 23 B) 28 Cc) 32 D)40 O E)46 
A) 64 B) 68 974 D) ) ) EE SA 3C 4C 5C 6D 7D 8A 9B 10B ILA 12ZE 13C 14A ISE 16-0) 


nama mn a pi 
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E 


ÇEMB 


ERDE AÇI 








1. 





JAB çembere 

teğet 

m(AEC)- 130* 

olduğuna göre, 
mi 

m(BAC) 

kaç derecedir? 





A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


(CD çembere 
teğet 
— 
m(ABC) 509 
olduğuna göre, 
— 
m(ACD) 


kaç derecedir? 





A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 





(CD çembere teğet 
mi 

m(BAC)-3X*-2* 

m(BCD) -2x4-20* 

olduğuna göre, 

m(BAĞ) 

kaç derecedir? 





B 


A) 36 B) 42 C) 50 D) 56 E) 60 


JAB, A noktasında 
O merkezli çember 
yayına teğet 
m(ÂOC)-104* 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) 

kaç derecedir? 





A) 76 B) 70 


C) 64 


D) 60 E) 52 
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(AB, O merkezli 

çembere teğet 

m(DĞ)xm(AĞ) 4-20” 
— 

m(BAD) -35” 


olduğuna göre, 


m(COD) 
kaç derecedir? 
A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 


Yandaki şekilde 
ABC üçgeni ve 
çevrel çemberi 
verilmiştir. 

DE çembere 

C noktasında teğet 
JAB|—JAC| 
m(BCE) 68” 
olduğuna göre, 
m(ABG) kaç derecedir? 





A) 34 B) 51 C) 56 D) 68 E) 72 


Ka 





Çemberde A teğet noktası, m(KBD) 409, m(ADB)—35 
olduğuna göre, m(CAD) kaç derecedir? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 





IBK, A noktasında çembere teğet, B, C, D doğrusal 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ- 
rudur? 


A) m(BAD)-m(AGB) B) m(ÂBE)-m(DAĞ) 
C) m(DAĞ)<m(BAD) D) m(KBG)-m(BAD) 
E) mABE)—m(AGB) 
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ÇEMBERDE AÇI 
































TEST/3 
9. Çemberde 13. Çemberde 
JAB|SİDEJ (ABJ/(CDJ 5 3 
m(BCA) 42 m(AB)-70* 
olduğuna göre, m(ĞD)—120* 
m(ECD) olduğuna göre, fe. D 
kaç derecedir? m(ÂC) 
kaç derecedir? 
A) 21. B) 24 Cc) 30 D) 35 E) 42 A) 105 B) 100 C) 95 D) 90 E) 85 
pi 
10. Çemberde 
y 14. TABİ çap 
(ABJ-JBC|-JCD| 
— (ABJ/1CDJ 
m(AEB)-30* b 
N > m(CD) -50* 
olduğuna göre, B le ; N 
olduğuna göre, A B 
m PAN 
N ED) © m(AC) 
Aç verecobire kaç derecedir? 
G— ——D i C D 
A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 
A) 70 B) 66 C) 63 D) 60 
11. Çemberde A 15. Çemberde 
JAB|<|DE| B A teğet noktası 
m(BC)--m(DE)—160* E AB//1CDJ 
olduğuna göre, m(CAD)—100* 
m(ABC) olduğuna göre, 
kaç derecedir? m(SAD) 
— kaç derecedir? 
Cc 
A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80 A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 
O çemberin merkezi 
B teğet noktası 16. Çemberde 
(AĞ) (BG) JADI/(BCI 
m(GBE)-35 : |AD|-JBC| 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m(ĞAB) m(ABC) 
kaç derecedir? . kaç derecedir? 
E ge B 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 24 A) 90 B) 95 C) 100 D) 110 E) 120 
Cc 2C€ 3D ZE 5-B 6C 7-A B-A S-E 10-D 11-C 12-D 13-E 14XB 15-B 16-A 
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ÇEMBERDE AÇI 


1. 


A) 140 


Çemberde 

TACI NIBDISJE) 
m(AB)—86* 
m(DG) 34 
olduğuna göre, 
m(ÂEB) 

kaç derecedir? 


A) 36 B) 42 


Çemberde 

TACI MIBDI LE) 
m(AB)-4-m(DĞ) 2309 
olduğuna göre, 
m(BEĞ) 

kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 


Çemberde 

ACI IBDJE) 
m(ÂD) -2x 
m(AB) -5x 
m(BG) -3X 
m(DÖ) -8x 
olduğuna göre, 
m(AEB)-e 

kaç derecedir? 


B) 135 


Çemberde 
(ACINIBDI-E) 
m(DO)<m(AB) -30* 
m(DEC)-70* 
olduğuna göre, 
m(DG) 

kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 


GC) 50 


B 
Cc) 60 


C) 130 


D) 56 


D) 65 


D) 125 


E) 60 


C 


E) 70 


E) 120 





C) 80 


D) 85 





E) 90 





190 











Çemberde 
IACJNIBDISLE) 
m(AB) —x450* A 
m(DÖ)-86'-x 
olduğuna göre, 
m(AEB) 

kaç derecedir? ğ 


A) 50 B) 54 


C) 68 D) 72 


E) 86 
O çemberin merkezi . 
IBDINJAGIXLE) 
(0DJ 1(0C) 
m(AOB)-70* 
olduğuna göre, 
E) 70 
! 


m(BEĞ)—a 
kaç derecedir? 





A) 110 B) 100 Cc) 90 D) 80 


Çemberde 
m(ÂCD)-30* 
m(AED)-80* 
olduğuna göre, 
m(BAĞ)-x 

kaç derecedir? 





A) 30 B) 40 D) 55 E) 60 


(ACI ve (BEJ çap 
m(BAĞ) -30* 
m(ÂCD)-40* 
olduğuna göre, 
DE yayının ölçüsü 
kaç derecedir? 





A) 20 B) 25 


Cc) 30 


D) 35 E) 40 


mma e rm mma 


















































ÇEMBERDE AÇI 
9. 13. 
Çemberde, m(EĞ) —x, m(BD) <y, MEAĞ) <a : sl KE 
olduğuna göre, « nın x ve y türünden ifadesi (AD çembere e ee ği # m(ED)sx 
aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna göre, m(CD) nin x türünden ifadesi 
Ee e aşağıdakilerden hangisidir? 
A)xay B)”2” oj2x-y DS. E) 2y 4x a 
c A)68 4x B) 68 -x c) — 
14 D) 34 *x E) > 
14. O çemberin 
merkezi 
m(AOD)100* 
. M(ARD) 359 
olduğuna göre, 
—— 
Çemberde, m(BD) -35*, m(EĞ)-105* m(BOC)—x 
olduğuna göre, m(EAĞ) kaç derecedir? kaç derecedir? 
A) 10 B) 25 C) 20 D) 25 E) 30 
A) 35 B) 37 C) 40 D) 42 E) 45 | 
11. 
— e 
— Çemberde m(AEC)70*, m(ECB) 30“ 
emberde, m(EAC)-—22' olduğuna göre, — i 
: PN ii > olduğuna göre, m(ABC)—o kaç derecedir? 
m(CE)-m(BD) farkı kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
A) 22 B) 24 Cc) 30 D) 32 E) 44 
16. 
12. 
Çemberde, m(EĞ)-m(BD) 484 LAD çembere teğet, |BC|—|BD|, m(DAĞ)—45* 
olduğuna göre, m(EAC) kaç derecedir? olduğuna göre, m(BÖ) kaç derecedir? 
A) 84 B) 64 C) 60 D) 50 E) 42 A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95 
I-E 2D 3C 4D 5-C 6B 7-C &8A 9-B 10-A ILE 12-£ 13-A 14-€ 15-B 16-0) 





44 CRATE AEMMETDİ SORTİ BANKASI 








ÇEMBERDE AÇI 


1. 





O, JAB) çaplı yarım 
çemberin merkezi 
m(BOC)-709 
M(EDO) 1409 


olduğuna göre, 








D 
A O 


m(BEĞ) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 





C) 30 


D) 35 


E) 40 


O çemberin merkezi, M(EAC) 159, m(AGB)—30* 


olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 


O çemberin 
merkezi 
|AB|<|BG| 
MADO) 279 
olduğuna göre, 
m(GBD) 

kaç derecedir? 


A) 30 B) 34 


G) 20 


Cc) 38 


D) 25 


D) 42 











Çemberde E teğet noktası, |AB|—|BD|—|DE| 


m(ACE) 369 olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 


A) 120 B) 135 
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C) 144 


D) 164 


E) 166 


132 





Çemberde 
m(BAC)—70* 
M(ABE) a: 
m(ACD) 30: 
olduğuna göre, 


& kaç derecedir? 


B 
C) 18 


A) 10 B) 15 


D) 20 


E) 24 





A B c 
(AB) çap, |AE|<|ED|, m(EAĞ)-50* olduğuna göre, 
m(ACE) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 


D) 30 E) 35 


A B GC 


(AD, D noktasında BDC çember yayına teğet, 
A, B, C doğrusal, |BA|-|BDJ, m(ADO)-130* 
olduğuna göre, m(BD) kaç derecedir? 


A) 65 


B) 60 


C) 55 D) 50 E) 45 





B D o 
O, (DC) çaplı yarım çemberin merkezi, |BE|—|0C)| 
m(ÂCB)-51* olduğuna göre, m(ABG) kaç 
derecedir? 
A) 16 B) 18 C) 22 


D) 26 E) 30 














9. TJAE,E noktasında B 12. 
JAF, F noktasında 


çembere teğettir. 





Buna göre, 
aşağıdakilerden 
hangisi veya 
hangileri kesinlikle P 
doğrudur? 
: 
A 
iL m(EAR)—m(EBE) 13. 
iii (EA) m(EBF) : m(EKF) 
Il. M(EAR)4m(EKE)—180* 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)iveli 
D) I ve ili E) il ve lil 
10. 
14. 
GC 
IBA, F noktasında, (BC, D noktasında çembere 
“teğet, m(FED)-70* olduğuna göre, 
m(ÂBC) kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
11. 
15. 





IBA ve (BC çembere teğet, m(ABO)—44* 
olduğuna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


A) 46 B) 54 C) 68 D) 72 











(AB ve (AC 
çembere teğet 
m(BAĞ)—70* 
olduğuna göre, 
m(BDC) AL 


kaç derecedir? 





A)150 OB)140 C)135 D)130  E)125 





(EA, A noktasında (EC, C noktasında çembere teğet 
m(ADE) -30, m(AEĞ)-2a olduğuna göre, 

m(ABG) kaç derecedir? 

A) 10 


B) 15 C) 25 


D) 35 


E) 45 


(AB ve (AC çember 
yayına teğet 
(BAĞ) > m(BBö) 
olduğuna göre, 
m(BDC) A 


kaç derecedir? 





Cc 





B) 125 


C) 130 


A) 120 D) 135 E) 140 
(BA ve (BC 

O merkezli 
çembere teğet 
m(6CD)10* 
m(GAD) -36* 
olduğuna göre, 
m(ÂBC) 

kaç derecedir? 








1-C 2-E 3-D 4-C S-A 6-D 7-D 8-D 9-E 





A) 108 B) 92 C) 88 D) 85 E) 72 
108 1LC 12E 13E 14A 15C 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇEMBERDE AÇI 


1. 5. 


pi 


O çemberin merkezi, m(ÂDB)—130* olduğuna göre, 
mM(AOB) kaç derecedir? 








A)90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 
2. 
6. 
A 
# ii 
B 
O çemberin merkezi, m(ABC)-m(A0C)4-30* 
olduğuna göre, m(ÂBĞ) kaç derecedir? 
A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 
7. 
3. 
O çemberin merkezi, m(ÂOC)4-m(ABC)—2319 
olduğuna göre, m(AOC) kaç derecedir? 
A)129 o B) 125 C)120 (o D)110 E) 102 
8. 
4. 
A D 
B G 


Çemberde JAB|—|AD|-—|BC|(CD| olduğuna göre, 
m(ABC) kaç derecedir? 


A) 120 B) 105 Cc) 90 D) 85 E) 80 
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A 
<A 


4 i 
(0 

ABCD kirişler dörtgeni, m(BAD) 82 olduğuna göre, 
m(8CD) kaç derecedir? 

A) 80 B) 85 Cc) 90 D) 98 E) 105 
ABCD kirişler dörigeni 
m(BCD)—3x4-10* 
m(BAD)-7x-20* 


olduğuna göre, 
x kaçtır? 








ABED kirişler dörtgeni, m(ABG) -65*, m(BED)-110* 


olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 





Çemberler E ve F noktalarında kesişiyor 

B, F, C doğrusal, m(ADE)-65* olduğuna göre, 
m(SAD) kaç derecedir? 

A) 130 B) 125 C) 120 


D)115 Oo E) 105 


11 SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 














EMBERDE AÇI | | TEST /6 


e 13. 
A 
E 
L 
B 
A 





9. O çemberin merkezi 
IKL|SJOAJ 
olduğuna göre, 
m(KEL) 


kaç derecedir? 








A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 O, ve O, merkezli çemberler dik kesişiyor. 
j M(OJAO,)—x4-15* olduğuna göre, x kaçtır? 
A) 60 B) 75 C) 85 D) 90 E) 105 
10. 
14. 
Cc 
A 
ZON 
il D 
o kolik merkezi, |AO|<JAB| olduğuna göre, A ve B merkezli çemberler dik kesişiyor, m(BAC)-34* 
m(OAB) kaç derecedir? olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? 
A)34 B) 45 C) 50 D) 56 E) 60 
A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 
15. 
11. B 
A 
A 
Cc B 
AB, C noktasında birbirine teğet olan çemberlerin 
Yarıçapı r olan çemberde, | AB |-ry2 cm ortak dış teğeti, m(ABC)-48' olduğuna göre, 
(BC Jxry3 cm olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
m(ABG) kaç derecedir? A)30 © B)35 GC) 42 D) 45 E) 48 
A) 75 B) 80 Cc) 90 D) 100 E) 120 16. 
12. . Cc 
D 
A B 
AB, D noktasında birbirine teğet olan çemberlerin 
(ABI çaplı yarım çemberde, |AB|-JDC| 2 — : . 
Ni a —— . ortak dış teğeti, m(BCD) -36“ olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(DBC) kaç derecedir? pe 
m(AED) kaç derecedir? 
A) 65 B) 60 C) 52 D) 50 E) 45 A)S4 Oo B)SO C) 45 D) 40 E) 36 
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1. 





“ m(BAĞ)—70* 


AB ve CD çembere 
teğet 


olduğuna göre, 
m(ACD) 
kaç derecedir? 





A) 90 B) 85 C) 80 D) 75. E) 70 





B GC D 
Çemberde A, C, E teğet noktaları, m(ABD)-80* 
m(BDE)-40* olduğuna göre, m(AFE) kaç derecedir? 


A) 150 B) 140 C) 130 D) 120 E) 110 





Şekilde ABC üçgeni 
ve iç teğet çemberi 
verilmiştir. 
m(BAĞ)—60* 
m(ÂBE)-70* 
olduğuna göre, 
m(EDE) 

kaç derecedir? 





A) 55 C) 65 


D) 70 


B) 60 E) 75 


O,, O,, O, merkezli , 
eş çemberler A,B veC 
noktalarında birbirlerine 
dıştan teğettir. 

Buna göre, 

m(AO;B) 


> 


G) 45 


kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 D) 60 E) 75 
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Çemberler C noktasında 
dıştan teğet 

B, D teğet noktaları 
m(BAD) -B0* 


olduğuna göre, 





m(8CbD) 
kaç derecedir? 
A) 160 B) 150 C) 140 D) 130 E) 120 


c 
Â 7 


O, ve O, merkezli çemberler A ve C noktalarında 
kesişiyor. 

yp : 
Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A)125 Oo B)120 


6) 110 


D)100 (OE90 


O çemberin merkezi 
m(ÖGB) 259 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) 

kaç derecedir? 





A) 65 B) 60 


ABCD kirişler 
dörtgeni 

(BEJ ve (DF 
açıortay 
m(BEF)—35* 
olduğuna göre, 
m(SAD) 

kaç derecedir? 


A 
NE 
C 


A) 55 B)90 OoOC)105 D) 125 E) 135 








9g. 


A B C 
(CD, D noktasında (AB| çaplı yarım çembere teğet, 


İAC|3JBC) olduğuna göre, m(âcb) kaç derecedir? 


A) 30 
£ 


B) 25 C) 20 | 


D) 15 


E) 10 


10. O çemberin merkezi 
lABJ-JAc| 
m(BAĞ)-80* 
olduğuna göre, 
m(BDGC)—x 

kaç derecedir? 





A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 


11. 


Çemberler C noktasında dıştan teğet, (DEJ çap 
m(BAC)-35* olduğuna göre, m(BDE) kaç 

derecedir? 
A) 30 B) 35 6) 40 


D) 50 E) 55 


12. AEveBF çembere 
teğet 

m(DĞ) 40" 
m(EAC)-50* 
m(EBD)—449 
olduğuna göre, 
m(AKB) 

kaç derecedir? 





A)96 Oo B) 108 


C) 116 


D)122 Oo E) 126 











13. Çemberde 
A, E, C doğrusal 
m(AB) -m(AÂD) 
m(DBG)—5* 
m(ABD) 259 
olduğuna göre, 
m(AEB) 


kaç derecedir? 





A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


14. ÇemberlerDveE 
noktalarında 
kesişiyor. 

B, GC teğet noktaları 
m(DBG)—-36* 
m(DCB)-32” 
olduğuna göre, 
m(BAC) 

kaç derecedir? 





A) 6B B) 70 Cc 72 D) 75 E) 80 
K 
A li eğ - 


O merkezli yarım çemberde, (KCJ LJABI, |0C|(BC)| 
olduğuna göre, m(KTB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


16. ğ 


A 


O yarım çemberin merkezi, (DOJ 1 (AB), (AD|-2|DC| 


olduğuna göre, m(BAG) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 G) 25 D) 30 E) 40 





GE ILE IZE 13C 14A 15B 16D 





LE 2D 3C 4D 5C 6B TA 8D SA 
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11 SINIE CEOMETBİ CADI BANIZACI 





























1. © Yarıçapı 15 cm olan çemberin merkezinden geçen 5. 
kirişin uzunluğu kaç cm dir? 
A4)15 . B) 20 C) 30 D) 35 E) 40 — 
2. 
P noktasının yarıçapı 12 cm olan şekildeki çembere 
en kısa uzaklığı 7 cm dir. Çember üzerindeki P ye 
en uzak nokta A olduğuna göre, |PA| kaç cm dir? 
A) 31 B) 25 C) 24 D) 19 E) 15 
P noktası yarıçapı 9 cm olan çemberin içinde bir 
nokta olduğuna göre, P noktasından geçen 6. 
en büyük kirişin uzunluğu kaç cm dir? 
A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
3. O, ve O, merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 
13cmve5cmdir. |0,0,|-24 cm olduğuna göre, 
çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaç cm dir? 
A)9 B)8 o) 7 D) 6 E)5 
O merkezli çemberin içindeki P noktasının çembere 7. — Yarıçapları sırasıyla 12 cm ve 7 cm olan iki çem- 
en kısa uzaklığı 7 cm, |OP|9 cm olduğuna göre, berin merkezleri arasındaki uzaklık 23 cm olduğuna 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? göre, çemberler üzerindeki birbirine en uzak iki 
il nokta arasındaki mesafe kaç cm dir? 
A)9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
A) 61 B) 54 C) 48 D) 42 E) 36 
4. 8. 
O merkezli çemberin içindeki P noktasına çember Yarıçapları sırasıyla 7 cm ve 4 cm olan O, ve O, 
üzerindeki en yakın nokta A, er uzak nokta B dir. merkezli çemberler birbirine diştan teğettir. 
JAB|-18 cm, |OP| <4 cm olduğuna göre, Çemberlerin birbirine en uzak noktaları A ve B 
(PAJ kaç em dir? olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 A) 14 B) 18 . 022 D) 24 E) 25 
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TEST/1 
13. O, (ABI çaplı yarım - 
çemberin merkezi 
se we 
m(ÂOC) 1359 h l 
İCD|3 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
O, ve O, merkezli çemberler C ve D noktalarında A)9y2 B)12 Cc) 10 DS E) 62 
kesişiyor. |AB|-4 cm, |0,0,|15 cm 
Li 
olduğuna göre, çemberlerin yarıçapları toplamı 
kaç cm dir? 
A) 22 B) 19 C) 17 D) 15 E) 11 14. TABİ çap ç 
ABC üçgen 
JAD|—|DC| 
10. Yarıçapları sırasıyla JAB |<2y13 cm KN 
17 cm ve 4 cm olan |BC|-6 cm A 2y13 B 
O, ve O, merkezli olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
çemberler A 
noktasında içten teğet A)2Y10 B) 3/5 O48 DYE E3YE 
olduğuna göre, 
10,O,l kaç cm dir? 
A) 13 B) 12 C) 10 
15. O çemberin merkezi 
m(AB)-90* 
| 11. Çemberde B (AB|-6 cm 
4) 
| , JABJLIBCJ olduğuna göre, 
|AB| 6 cm Cc çemberin yarıçapı 
1BC| 8 cm kaç cm dir? 
olduğuna göre, A 
çemberin yarıçapı A)6 B)AyE 
kaç cm dir? 
A2 B)3 04 D)5 E)6 
16. O çemberin merkezi A 
12. JAB) çap C > 
mM(AOB)-60* 
JAC|4 cm —aAB » ) i 
-(x4*3) cm 
(BC|s2 cm e Ni : A 
—(2x-6) cm 
olduğuna göre, İl ( 3) B 
JAB) kaç cm dir? olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
A 
| AsY2 BS Os 27 Baz A) 6 B) 8 o) 9 D) 10 E) 12 
-C 2E 3D 4B S&A 6D 7D 8-C 10-4 11-D 12B 13-E£ 144 15-E 16-E) 
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1. 





ÇEMBERDE UZUNLUK 


Yarıçapı 5 cm olan 


w 


çemberde 
(ABI kirişinin A 
uzunluğunun 

alabileceği kaç 

farklı tam sayı 

değeri vardır? 

A) 10 B) 9 


D)7 E)6 


O merkez 

AABI/ (CDİ MNEFİ 
JAB|<9 em e NN 
JEF|-138 cm 

olduğuna göre, 


TT 


ICD| nin alabileceği 
tam sayı değerleri 
toplamı kaçtır? 

A) 21 B) 23 


Cc) 33 D) 42 


O çemberin merkezi 
|AB|—17 cm 
ICDI çemberin 


D) 19 


merkezine (AB) den 


daha yakın 


(9 


olduğuna göre, 

İCD|'nin alabileceği 
en küçük tam sayı değeri kaçtır? 
A) 16 B) 17 


C) 18 E) 20 


O çemberin merkezi 
İOEJ LJABJ 

LOFJ LJCDJ 
|OEJ>JOF| 
(AB|-7 cm 
çemberin 


yarıçapı 6 cm 





olduğuna göre, |CD| nin alabileceği tam sayı 
değerlerinin toplamı kaçtır? 


A) 17 B) 27 Cc) 30 D) 38 E) 45 
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E)55 (İz 








Çemberde 
m(AB)—m(Cö) 
JAB|-(x*7) cm 
|CD|(2x-9) cm 
olduğuna göre, 
JAB kaç cm dir? 


A) 16 B) 23 


Çemberde 
(ABJ-|CD| 
J(AB|-(x47) em 
(€D| -15 cm 
olduğuna göre, 
x kaç cm dir? 


O çemberin merkezi 
(OEJ.LJABJ 

(OF) LJCD| 
(0E||0F| 
JAB|-18 cm 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 


O çemberin merkezi 
(0CJLJAB| 
JAC|-8 cm 
olduğuna göre, 

|BC| kaç cm dir? 


A)7 B)8 


İ 
i 
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Cc) 30 D) 32 E) 39 
B 
e 
A 
D 
C) 10 D)9 E)8 





C) 17 D) 18 E) 19 





Cc) 9 


D) 10 


EB) 11 


ÇEMBERDE UZUNLUK 
































9. O çemberin merkezi 13. O çemberin merkezi 
(OC) LJABJ m(GAB)-30 
10CJ4 cm (AO|5 cm 
|AB|-10cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
A)6V2 o B)5V3 Cjays Do Ej12 
A) ve B)6 Caz o D) 80 E)5 ) ) ) ) ) 
14. A (0 Oo D B 
10. Yarıçapının uzunluğu 10 cm olan bir çemberin 
merkezinden 8 cm uzaklıktaki kirişin uzunluğu kaç 
cm dir? 23 
İp oşepeie 
Aa)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 O merkezli yarım çemberin içinde CDEF karesi 
verilmiştir. |EF | 23 cm olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A)3 B) V10 2/3 DMS Ej4 
11. 0 
15. A Oo D. B 
a 
 — 5 
O çember yayının merkezi, |AB|-16 cm, |BC|-4 cm 
J0C|6 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı < 
kaç cm dir? O, (AB) çaplı yarım çemberin merkezi, (OC) LJABJ 
i (0D|-JBD|, |CDJs3V5 cm olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
A)sv2 Beya oeafs5 Dez eyi 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 15 
12. O çemberin merkezi A 
5 16. O çeyrek çemberin E 
A, C, B doğrusal 
Bi ki Li 
KEİ yemi OABC dikdörigen Cc 
JACj—2.cm |0C|-8 em 
|BC|10 cm JAC|<10 em 
ğ Ö 8 
olduğuna göre, k olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı JAD| kaç cm dir? 
kaç cm dir? ni 
O A D 
11 
A)a/3 B)sV2 C)ay& Deyis gez A)J6 B) 5 5 D) g4 
-Aa 2<€ 3C€ 4D 5-B 6E 7D 8-B S-A 10-D 11-E 12-€ 13-B 14-D 15-D 16-E 
Ai RR 4 44 414 ©TATTIE ADAR ETDİ © TTTTMARTI ACI 
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ÇEMBERDE UZUNLUK TEST/3 
1. 5. BA, A noktasında 13. fe) 
B O merkezli 
15 çembere teğet 
j |0B|-8 cm 
A JAB|-6 em A 4 G 6 B 
olduğuna göre, - O merkezli çember yayı, C noktasında OAB üçgenine 
Ğ çemberin yarıçapı teğet, |JAC|-4 cm, |BC|6 cm olduğuna göre, 
IBA, (BC ve (DFJ çembere teğet, BDF üçgeninin kaç cm dir? ve ni (0B|?—|OAJ? farkı kaç cm? dir? 
JAB ve (AC çembere teğet, |AB|-15 cm çevresi 26 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? N i A) 36 B) 32 C) 28 D) 25 E) 20 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? A)2İ7 Beav6 G2J5 Day2 BYS 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 A) 10 B) 12 Co) 13 D) 15 8) 16 14. 
10. o 
2. B 6. 
3X-—-5 
A A R 
e 
XE7 B 6 $ 
ICB, O merkezli çember yayına teğet, m(OCB)-30 A >SG 5 B 
C (BC|6 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A, C, D teğet noktaları, A, B, C doğrusal JABJ, C noktasında O merkezli çembere teğet 
|AB|-2|BD|-5 olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? MAS BAE O4 DAS pod (A01.LJBOJ, |AC|2 cm, |BC|-6 cm olduğuna göre, 
(AB ve JAC çembere teğet, |AB|-(3x—5) cm çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
AC|(x*7) cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? A) 5 B)7 08 D) 10 E) 12 
|AC| (7) ğuna göre, |AB| kaç ) ) ) ) ) A)2Jö B)4 C)3yE Da B5 
A)6 B)9 Cc) 10 D) 13 E) 15 11. a 
7. 
3 12 
i A 
A 
7 
B c3D 
AB çembere teğet, |AB|—12 cm 
A, B, D, E teğet noktaları, BDM(CA—(C), |AE|-7 cm : N 7 
çemberin yarıçapı 9 cm olduğuna göre, 
|CD|3 cm olduğuna göre, |BD)| kaç cm dir? - N 
A noktasının çembere en kısa uzaklığı kaç cm dir? — 
TAB ve (AC, F noktasında birbirine teğet olan Çemberde B ve Ç teğet noktaları, m(BAC) 60” 
çemberlere teğet, |JAD|-—7 cm, |EC|-3 cm A) 15 B) 14 C)13 D) 12 E) 10 A)9 -B)8 C)7 D)6 E)5 JAB|-6 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
olduğuna göre, |AB|--JAC)| toplamı kaç cm dir? kaç cm dir? 
A) 21 B) 20 C) 18 D) 15 E) 13 8. A e A) A3 B)5 o) 25 p)4 SENİ 
B 12. JABvefAC 
4. çembere teğet 16. (ABJO merkezli 
(AB LJAC çemberlerden içtekine 
JAB|—(2x*5) cm ç C noktasında teğet 
JAC|—(3x-1) cm JAC| (41) cm 
G x$1i2 D olduğuna göre, 3X—1 |BC | —(2x-5) em a 
AB ve CD çemberlerin ortak dış teğeti çemberin yarıçapı olduğuna göre, A 
(BA ve (BD, A noktasında birbirine içten teğet olan JAB|—(3x-6) em, |CD|(x412) cm olduğuna göre, kaç cm dir? A 2xt5 B JAB| kaç cm dir? 
çemberlere teğet, |AB|-15 cm, |CD|-4 cm |AB| kaç cm dir? id e 014 D) ie MR 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? e ii > DEN EL? i 
E) 15 e 
A) 11 B) 10 c)9 D) 8 E) 6 e çk <p, e ) |iE 20 3B AA SC 6D 7C 8B SA 10E 1D 128 13E MA ISE 16C 
MP le İN nd 142 il 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


1. 


Kanu Kavrama Serisi 








Çevresi 20 cm olan 
ABCD karesinin 
çevrel çemberinin 
yarıçapı kaç cm dir? 





GC 


As/2 B)4y2 G5 Dayz 


E) E 


ABC eşkenar A 
üçgeninin bir 

kenarı 12 cm 

olduğuna göre, 

ABC üçgeninin 

çevrel çemberinin 

yarıçapı kaç cm dir? 


A2/8 B4 G7 Day3 





Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgenin iç teğet çem- 
berinin yarıçapı kaç cm dir? 


A) v3 B)2 Cc) Y5 D) V& 


E)4 


B merkezli çember A 

yayı D noktasında i E 

ABC eşkenar 8. 
üçgenine teğet 

JAB|6 cm 


“olduğuna göre, 


JAE|-JFG| 
toplamı kaç cm dir? B F G 


A)a/3 B)6 C)6y/3 D)10-6y/3 E)12-63 
144 





B 


Şekilde ABC üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. 


E 





JAB|—7 cm, |AC|-9 cm, 1Bc| —i2 cm 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 


(ABI çap 

ABC üçgen 
IBE|s|CE| 
JAC|i2 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


Çemberde 
m(ÂD) <m(BG) 
JABJ ve (DCJ 


kirişlerinin merkezden 


uzaklıkları 

3cm ve4cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 


n 
AD 


o7 


C)7 


D) 8 





B 


G 


E)9 


E)9 


E)9 


LAB| çap, (CDJ 1 JABI, m(AĞ) 60”, |CD|-2V3 cm 


olduğuna göre, |ABJ kaç cm dir? 


A)4 B)6 


o7 


D)8 


E) 10 
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TEST / 4 
9. JABvejJAC 13. ABCD karesinin D C 
çembere teğet içinde |AB| çaplı 
m(BAĞ)-90* yarım çember 
(ABJ-2 cm B verilmiştir. 
olmak üzere (ACJ köşegen 
çember üzerinde 2 |ECJ-4 cm TN 
bir K noktası alınıyor. olduğuna göre, 
AKİ nın alabileceği C A çemberin yarıçapı A B 
en büyük değer kaç cm dir? kaç cm dir? 
F 
A) 2/2 42 B)2v/2 44 Cc 8 AV2 B)2y2 o) 22 D)3aY2  Eyay2 
D)8-2y/2 Ey4-y2 
14. B 
10. ABCD kare 
C çeyrek çemberin 
merkezi 
KEBD 
JAB|-4 cm 
olduğuna göre, 
JAK|J nın en kücük O, AB çember yayının merkezi, (BCJ 1 |OAJ 
değeri kaç cm dir? m(AOB)—459, İBC|3 cm olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 
A) 4242 B) 4/2 C)4y2 -4 
D)4- yz g2 A)3v2-3 B) V2 41 Cc) 32 
D)3-y3 E)3V2 43 
11. ABCD karesinin A D 
içinde B ve D Bi 15. A 
merkezli çeyrek E 
çemberler verilmiştir. ii D 
| “- (BDJ köşegen 
IDCJ-4 cm 
olduğuna göre, WS 
JEF ya cm dir? B C ö i - 
Şekilde ABC dik üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. 
A)16—8vy2 B)8V2 -8 08-42 (ABJ 1 JACI, |AB|-9 cm, JAC|1i2 cm 
D)4y2 E)4 olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
12. AZ B)4 o) : D)3 E)2 
16. O çemberin merkezi 
(ACI L(OBJ 
m(AOB)-45* 
JACJ*-|BCJ>5 cm 
BC doğrusu A noktasında birbirine teğet olan olduğuna göre, 
çemberlerin ortak dış teğeti, |AB| -5 cm çemberin yarıçapı 
JAC|<2V3 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? kaç cm dir? 
A)6 BY7 ON? DA 27 AS-J2 B5 C4 Dayz e) 52 
6B 7-CC€ 8D S-A 10-c 11C 12-B 13-B ıd-A 15-D 16-8 
© Könu Kavrama Serisi 
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İn 





ÇEMBERDE UZUNLUK 
1. 





LACINIBD) LP) D 
IPAJ.JPC|-28 cm? 

olduğuna göre, 

İPB|.İPD| çarpımı A G 
kaç cm? dir? 


A) 14 B) 28 C) 32 


2. (ACJn/(BDI-JEJ D 
JAE|12 cm C 
JEC|6 cm 
|DE|8 cm 
olduğuna göre, 
JBE| kaç cm dir? 


A)6 B) 8 Cj9 





(ACINIBDI(EŞ A 
JAE|<JEC|42 

|BE|.|DE|-15 cm? 

olduğuna göre, 

JAC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 


4. JACINIBDISŞE) 
İDE|-6 cm 
(BE|(-15 cm 
JAE|—(x*1) cm 
JEC|x cm 
olduğuna göre, 
İAE| kaç cm dir? 





A) 6 B)8 E) 12 


Kamı Kaımama Soriei 146 








TEST/5 
IACINI(BDISTE) D 
/BE|-3JDE| is 
c 
|AE|-12 cm 
JEC|-9 cm A 


olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


TACINJAEJ JA), |AB|—4 cm, |BC|7 cm 























(ACJINTAEJ ŞAH 
(AD|-6 cm 
1BCJ4 cm 
İDE|-10 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 

















A) 18 B) 16 O) 15 D) 12 E) 10 olduğuna göre, |AD|.|AE| çarpımı kaç cm? dir? | 
A) 28 B) 32 C) 40 D) 42 E) 44 A) 16 B) 12 
14. 
10. G 
O çemberin merkezi G A B 
(OCIN(ABI-1DJ A 
JAD|8 cm 
IBD|6 cm D 
|DC|53 cm 
üncü E 
MD AM (ACIN(AEL-HAJ, |BC| JAB| 4-3, |ADJ.JAE| -65 cm? 
İm a z 3 N ; — 
|OD| kaç cm dir? (ACI MAEİSAJ |AB| 8 em, |BC| -6 cm Iduğuna göre, |AC| k dir? 
i; aç cm dir? 
JAD|—7 cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? olduğuna göre, | ? 
13 9 7 A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
A)7 B) — o) 5 DYE E)- 
2 2 2 A)9 B)8 OZ D) 6 e 
yz 
11. 
| A 
O yarım çemberin A o B p | 
A 12 
merkezi MR ! 
D 
(ODJ MEC) IF) | a 
(OF <10rİ 7 
lER|-16 E TACI NAEJ-AJ, |AB|—2JBC|, |AD|-12 cm 
e cm — — z 
N P s i ei a yl yyl SM |İDE|-4 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
|FC|<12 cm olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? JAD| <6 cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A)10 OoOB)ey3 oC8y2 Diz Et2y2 
A)2Y15 BsV2 Gaya Das EMAs5 A) 6,5 B) 6 C) 5,5 D)5 E)4 ie 
12. 
A 3B 
Nİ 
O, JABJ çaplı yarım D 
çemberin merkezi E EN E 
(ODINIECI-4FH a G i i ll AJ, |AB|-3 
JOF|-5 cm O çemberin merkezi, (âOJnl iz Lİ (3 cm 
JDFJ-6 em A O... B (ACI NIAEJLAJ, |AB|-JBCJ, |AD| <4 cm JAC|4 cm, |CD|8 cm olduğuna göre, 
i a N : <5 
JEF| (4-2) cm, |FC| -(x—2) cm olduğuna göre, - İDE|i2 cm olduğuna göre, |JAC| kaç cm dir? |0B| kaç cm dir? 
Ker »S © ZE ge 
AsYZ Bey ONS De Baz 28 ri ) 2 
A) 12 B) 11 Cc) 10 D) 9. E)8 
il i 1-B 2C 3-D 4-D 5--A ©B 7-A 8-cC 9-E 10-A 1L-A 1I2-A 13-D 14-C 15-E 16-D 
11 SINTE GEOMETRİ SORU BANKASI | EN AN Şe 147 11 SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





ÇEMBERDE UZUNLUK 
1. 


45 5 


(AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, |AB|-4V5 cm 
olduğuna göre, |AC|.JAD|J çarpımı kaç cm? dir? 
D) 84 


A) 72 B) 76 Cc) 80 E) 96 





JAB çembere teğet, A, C, D doğrusal, |(AC|-5 cm 
|CD|10 cm olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 


 A)sV2 B)2V15 C)sy3 DavMo E)10 





D 


JAB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |-2v10 cm 
|AC|4 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
G5 


A)8B B) 6 D)4 E)3 





AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, |AB|-3/5 cm 
|CD|4 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)4 G5 D) — E)6 





Konu Kavrama Serisi e 





9. 





(AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |< 215 cm 
JAC|(x-1) cm, |CD|(x*1) cm olduğuna göre, 





JAD| kaç cm dir? 10. 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 15 
B 
Y30 
A 
” 11. 
D 


(AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |< V30 cm 
IDC|J|AG|--4 olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 





11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


A)8 B) 10 o) 12 D) 15 E) 16 
| (AB çembere teğet, |JADJmJAFJ-JAJ, |AC|4 cm 
| i |CD|8 cm, |AE|s2V3 cm olduğuna göre, 
A C JAB|-JEF| toplamı kaç cm dir? 
JAB, B noktasında teğet olan çemberlere teğet, 
A)10V3  B)9/3 C)8V3 De Ea JAEJ D noktasında içteki çembere teğet, |AB|-8 cm 
518 IDG|2 cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
B 12. 
A) > B)4 o) > D)3 E) 5 
(AB, O merkezli çembere teğet, A, C, O doğrusal 
JAB |-3v6 cm, |AC|-|OG| olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 16. TABveJAC 
D ve E noktalarında 
A)6y2 B) 6 GC) 27 D)2y5 E3y2 kesişen çemberlere 
teğet 
F 
O merkezli bir çemberin dışındaki P noktasının JAB çembere teğet, |JADIMJAFI-(AJ, |AC|-2 cm |AB 27 cin 
çembere en kısa uzaklığı 2/5 cm, |PO|-3V5 cm |CD|16 cm, |AB|—|EF|4-1 olduğuna göre, olduğuna göre, 
olduğuna göre, P noktasından çembere çizilen JAF| kaç cm dir? |AC| kaç cm dir? 
2 Ni 3 
teğet parçasının uzunluğu kaç cm dir? SE ii Sip vr N s5 > e Gi 57 iğ 
Mele ze e A 2 LC 2C 3B 4C 5D 6B TE 8A 9D 10E ILA 1IZA 13B 14D 1I5E 16D 
Konu Kavrama Serisi 


© ÇEMBERDE UZUNLUK 





İDE, O merkezli D 13. 
yarım çembere E 
teğet 

O, C, D doğrusal 

|DE|s12 cm 

|DC|-6 cm A o B 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)9 B) 12 


C) 15 


O yarım çemberin 14. 
merkezi 
JABINJAOISLAJ 
|OE|-6 cm 
JAD|6 cm 
JAE|—4 cm B (0) (0) 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 








15. 














(AB çembere teğet 
ADI NEF) 1K3 
|AB|12 cm 
|AC|4 cm 
İDK|8 cm 
|KFI-16 cm 
olduğuna göre, 
JEK| kaç cm dir? 





A) 15 B) 12 





F, K, G doğrusal, |ACIMJAEJ—JAJ, |ABJ6 cm 
(BC|18 cm, |KG|15 cm, (AD|-3v3 cm 
DK |<JEK | »V3 olduğuna göre, |KFJ kaç cm dir? 


A)7 C)8 DE E)9 
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1. TAB çap G 
m(BAC)—45* 
JACJ4 cm 


Konu Kavrama Serisi 


- TABI çap D 


olduğuna göre, 


Zat 
|(AB| kaç cmdir? o A B 


A)2/2 B3Y2 C)2/6 Dai2 Ea 


AC çembere teğet 
m(BAG)—60 
JAG|9 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 





A)6V3 oB)9 Oj6y2 


D)3y6 


ph 


m(BCD)-45* 
|AG | V2 cm 
|CD|6 cm YA 

olduğuna göre, Aya R 
çemberin yarıçapı Kaç cm dir? 

A)2y2 B) 2 i 


D) 3v2 E) e 


O,veO, merkezli çemberler dik kesişiyor. 
l0,4J12 cm, |O,A| 5 cm olduğuna göre, 
(0,O,| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 
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5. 








Yarıçapları 6 cm ve 9 cm olan iki çember dik kesişiyor. 
Buna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 


Aayı3 Beya G3 D2y/2 Ea 


A B 


AB yarıçapları 7 cm ve 4 cm olan çemberlere teğet, 
çemberler C noktasında birbirlerine dıştan teğet 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


AJANS 


B)3Y10 Cjays 


D6V3 Eay7 





B 


AB, O, ve O, merkezli çemberlerin ortak dış teğeti 
|AO,|-5 cm, |BO,|-3 cm, |AB|J-2v21 cm 


olduğuna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 


A)e/2 Bja/s Cj2/22 Daye Es 


AB yarıçapları 4 cm ve 8 cm olan çemberlerin ortak 
dış teğeti, çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 
16 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 6y5 


B 6/6 CaYW2 DaM5 EZ 








“ÇEMBERDE UZUNLUK 


9. AB,O,veO,mer- 


kezli çemberlerin 
ortak teğeti 


(0,16 cm 
1BO,|>3 cm 
JAB|—9 cm 
olduğuna göre, 
çemberlerin mer- 
kezleri arasındaki 


uzaklık kaç cm 
dir? 


z 
AM2 Balo C)ay7 





D)6/3 Eays 


10. 


AB çemberlerin ortak teğeti çemberlerin yarıçapları 
2 cm ve 5 cm |AB|—7 cm olduğuna göre, çember- 
lerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A)3V7 B)7/2 G2/5 Dey/2 Bey 


11. JACINIBDİLEJ 
JED|4 cm 
|EG|12 cm 
JAD |<3v3 cm 
' olduğuna göre, B 
|BC| kaç cm dir? 


Cc 


A)s/3 B)7V3 C)8/3 D9V3 Ey10y3 


12. ABC üçgen 
2 
AE | —| AB 
JAMES ZJ ABI 
İDE|8 cm 


olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 





A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 


14. 





15. A,P,B doğrusal 





TEST/7 





(DA çembere teğet B, C, D doğrusal, |BC|-4|CD)| 


R Ni AG| 
olduğuna göre oranı kaçtır? 
g göre, JAB| ç 





3 5 3 


2 
BE İz İzs PE 





A Iz B) 





(BA çembere teğet B, C, D doğrusal, |AB|-6 cm 
|AC|4 cm, |BG|-3 cm olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


IPA |<3V3 cm 
IPB J-2V3 cm 
olduğuna göre, 
P noktasından 
geçen en kısa 





kirişin uzunluğu 


kaç cm dir? 


A)s/2 Bje/2 GsyYa Daye Es 


16. Bir çemberin içinde alınan noktanın, çembere gn 


kücük uzaklığı 6 cm, en büyük uzaklığı 18 cm oldu- 
ğuna göre, bu noktadan geçen en kısa kirişin uzun- 
luğu kaç cm dir? 








A)15V3 B)14/3 OGt12V/3 DM1O/3 9 





1D 2E 3E 4C B&A.6E 7C 8D 





10-8 11D 12C€ 13-A 


14&E 15B 16-Cİ 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





r 


1. 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


Çemberler C ve D B AE 5. 
noktalarında 

kesişiyor. 

B teğet noktası 

ADI MAFI KA) E 
JAB |x4y/3 cm Dp 

İAE|4 cm 

olduğuna göre, 

JEF| kaç cm dir? F 


A)8 B) 9 C) 10 


D) 12 


E) 14 


O çemberin merkezi 
m(ABO)—90* 
m(ÖGD)-90* 
(0B|5 cm 
JAB|-6 cm 
|0C17 cm 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 





A YO  B)2y3 





O çemberin merkezi D C 
A, B, D doğrusal Nİ 
IAOJ L(COJ 

|0B|3 cm 

|OA|-4 cm 

olduğuna göre, 

IBD| kaç cm dir? 


AZ B)2 oz 


lw 
oİN 
(a 


Dp) E) £ 





ABC üçgen, JABJ LJAC), |AD||DC|6 cm 
|EG14 cm olduğuna göre, çemberin çapı 
kaç cm dir? 


A)sy5 B)3yYe Gjeve D4Yi5 EsyiO 
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(BGJ, B noktasında B 6 G 
O merkezli çeyrek 
çembere teğet 
(BCJL(DGJ 
1BC|-6 cm 
|DC|s2 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı o A 
kaç cm dir? 


A)8 B) 9 D) 12 E) 14 


O çemberin merkezi 
IDGJ LJABI 

(EFJ L(ABI 

J0C|7 cm 
|DG|-24 cm 
|OE|15 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 





A) 24 B) 20 


C) 18 


D) 16 E) 15 


Çemberde 

— 
m(ABC) 135“ 
(AB|< v2 cm 
(BC|2 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


il 
A Si 


AVM B3 Gaz Dys 


A O, B C 


EY 


O, merkezli yarım çember D noktasında O, merkezli 
çembere teğet, |AC, C noktasında O, merkezli 
çembere teğet. O, merkezli çemberi yarıçapi 3 cm 


(AB|-4 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
5 7 
az 03 D) — -E)4 

A)2 ir ) ) 5 ) 
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| 


e 





9. 


10. 


11. 


12. 


olduğuna göre, 
“çemberin yarıçapı 


A) 35-3 


teğet 

(BCI L(ADJ 
JACJ-2V3 cm 
(CD |<4y3 cm 
olduğuna göre, 





çemberin çapı 
kaç cm dir? 
A)3YZ o B)8 GeV2 D1o0 Es 
5 
Çemberler BveD 
noktalarında 
kesişiyor. 
(AĞINIBDI YE) 
|KE|4 cm 
JELİ 3 cm 
JAKJ12 cm 
olduğuna göre, 
|CL| kaç cm dir? 





A) 13 B) 12 
(A8) ve JADJ 
(BCI çaplı yarım 
çembere teğet 

B, C, D doğrusal 
JAE| 5 cm 
İDE|-8 cm 


kaç cm dir? 


A)4 B) 5 


o D)3 EB); 


TACI çaplı yarım çember ç 

A ve C noktalarında 

A merkezli çeyrek 

çembere teğet 

D TACI çaplı yarım 

çemberin merkezi 

İAD|—3 cm 

olduğuna göre, A B 
JBE| kaç cm dir? 


B)2y6-2 
D) 36-6 E)3v5—1 


G)3 5 -6 


LA 2B 3E 4C 5C 6B TE 8&A 9C 
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13. O merkezli çember G 
D, E ve F noktalarında 
(ACI çaplı yarım 
çembere ve A merkezli 
çeyrek çembere teğet 
JAC(J-12 cm 
olduğuna göre, 
O merkezli çemberin 





yarıçapı kaç cm dir? 


AZ B)3 o 5 


14. ” 


A B G 
KL, (AB| ve (BC) yarım çemberlerin ortak dış teğeti 
A, B, C doğrusal, |KL|-3v2 cm olduğuna göre, 
(ABJ.JBC| çarpımı kaç cm? dir? 


11 9 
A) 18 B) 16 6)8 D) — E) — 
) ) ) 2 İZ 
15. (DCI çaplı yarım çember 
O merkezli 
yarım çembere 
O noktasında teğet 
A 3 o B 
|A0|3 cm 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
As BAZ ge > pg 
v2 22 
16. A D 
2 
E 
2 


ABCD dikdörtgeninin içindeki B ve C merkezli çeyrek 
çemberler F noktasında birbirlerine teğet 
İDE||EC|-2 cm olduğuna göre, |ADJ kaç cm dir? 





A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E)6 
10-D 11C 12A 13B 14A 15B 16E 
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TEST/8 














1. © O çemberin merkezi 5. 
|OAJ4 cm 
olduğuna göre, 
çemberin çevresi 


kaç cm dir? 


A) 6x B) 7x GC) &r D) 9x E) 10x 


2. Yarıçapı 3/3 cm olan çemberin çevresi kaç cm 
dir? 


B)4yY3n C)5yY3r 


D)6y/3n E)7V37 


A) syn 


3. o Çevresi 6n cm olan çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) > 02 DE Bi 


4. Odairediliminin A 
merkezi 
, |0B|>4cm 
m(AOB) -45* 
olduğuna göre, 
AB yayının uzunluğu e 
kaç cm dir? 


AZ B)x 


3 5 
b B) 2x 
GO) —a D)2n ) 2 
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O daire diliminin A 
merkezi 

JAB| <2 cm 
JAO|-8 cm 
olduğuna göre, 
m(AOB) 

kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
O çemberin merkezi A 
aşi —509 B 
m(DOG) -80* 
(AB| -30 cm > 
olduğuna göre, 
IDĞ| kaç cm dir? 
C D 

A) 48 B) 50 G) 54 D) 57 E) 60 
O, çember A 
yayının merkezi “ 
(ACI L(0B| 
m(ĞAC) -60* 

& n 
JAC|-3 cm 5 e 


olduğuna göre, 
|(AB| kaç cm dir? 


5 
Az  B) > Oz. DE Br 


(ABI 1JBC| 
(AB|-4 cm 
İBC|6 cm 
olduğuna göre, 
çemberin çevresi 


A 
di 


A)isn B9r Cjdr Dayiaz EyYi3n 


kaç cm dir? 





11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


9. Yarıçapı 6 cm olan dairenin alanı kaç cm? dir? 


A)i2x o B)i&r C)24n D)30 E)36r 


nir, 


10. Yarıçapı 35 cm olan dairenin alanı S,, yarıçapı 
23 cm olan dairenin alanı S, olduğuna göre, 
S,-S, farkı kaç cm? dir? 


A)sörn OB)33x C)35x D)37n OE)d0r 


11. Çevresi 1ânx.cm olan dairenin alanı kaç cm? dir? 


A) 30x B) 36n GC) don D) 49 E) 567 


12. Yarıçapı 4 cm olan, çeyrek dairenin alanı kaç cm? 
dir? 


An B) 2x CO) 3x D) 4n E) 5x. 











13. JABI çap 
|AB|—8 cm 
olduğuna göre, 
yarım dairenin 





alanı kaç cm? dir? 


A) 12n B) 10n G8r DE E) 4 


14. O çeyrek, dairenin B 
merkezi, A ve B 
noktaları arasındaki 
uzaklık 4 cm 
olduğuna göre, 
çeyrek dairenin 
alanı kaç cm? dir? 


O A 


Ax B) 2x GC) 3x D) 4n E) 5x 


15. Yarıçapları oranı ii olan iki dairenin alanları oranı 
kaçtır? 


AZ B) : cz DE. B 


©|p 


16. (ABJıJacj A 
|AB|6 cm 2 
JACJ-8 cm C 
olduğuna göre, 
dairenin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 251 B)3ür Oo C)36r 


D)40x Ooo E)49n 








| -C 2D 3A 4B &C GA TA 8D 





10-8 1l-D 1ZzD 13-C 14B 15E 16-A 
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DAİREDE ALAN 

























































1.  İçiçeverilen dairelerin O daire diliminin 13. A daire diliminin merkezi 
yarıçapları sırasıyla merkezi (CDI.LJABI 
4j3 cm ve3 cm m(ÂOB) —40* m(BAĞ) -30* 
olduğuna göre, |A0|-2y3 cm İDC 3/2 cm 
iki daire arasındaki olduğuna göre, olduğuna göre, j 
taralı bölgenin daire diliminin taralı bölgenin | 
alanı kaç cm? dir? alanı kaç cm? dir? alanı kaç cm? dir? DA 
die, | 
E) 39 
A) 357 B) 367 C) 37r D) 387 ) 397 DE B) 2x A)10x- Y3 B)9n-9y/8 O 8n-6yi 
Şekildeki bir tarlanın ortasındaki direğe 5 m uzun- D) 7n-9v3 E)6n-93 
luğundaki iple bağlı olan koyunun otlayabileceği en 
büyük yüzeyin alanı kaç m? dir? 
O daire diliminin 
28 
2. O,ve0O,merkezli ei A)28n OB)25n C)24n D)220 E)20n 14. ABCD kare A D 
— GC k 
çemberler m(AOB) -60* 10. ” p ye - 
A noktasında (0D|-4 cm - 5 airenin merkezi 
il 5 95 |IDC|<2y/3 cm 
içten teğet /BD| 2 cm olduğuna göre a 
O, merkezli çemberin olduğuna göre, 6 3 : S i ? 
taralı bölgenin 
yarıçapı 4/3 cm taralı bölgenin EL iğ 
aç cm? dir? 
olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 409PN z B Cc 
j e : B D G 
taralı bölgenin alanı kaç 7 cm? dir? Diz 
8 AİZ pa ge pg ar m(BAĞ) -95*, m(ACB) -409, |BE|-6 cm dü e a 
ii — 7 e 5 
A) 38 B) 36 o 34 D) 32 E so İŞ 3 3 3 olduğuna göre, B merkezli daire diliminin alanı D) 16-ön E) 18-4n 
il kaç cm? dir? 
O merkezli dairenin A A)37 B) KA C)4n D) gr E) 5x e 
yalbapııG oi 2 2 B çeyrek dairenin A 
3.  Yandakişekil m(AOD) -80* 11. Bdaire A m 
yarıçapı 2 cm olan 7 m(BOC) -110* po D ea ek e e R 
olduğuna göre 
— Oep| —  “g yiz mele 
: z — aralı bölgenin 
oluşmuştur. © << taralı bölgelerin G | |AD |<1BD | 238 cm g e 
Buna göre, XX) alanları toplamı B olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 
şeklin yüzey alanı kaç cm? dir? baka B 2/3 D C 
kaç cm? dir? alanı kaç cm? dir? B Ğ 
Ain o B)15r o C)16x D)i7n E)18r A)37-6 B) 7x-6 C)3r-3 A) 6n-8 B) Zn-8 C) 57-8 
A)40n Oo B)36x C)32n OoOD)sor E) 28x ğin 3 
D)—-6 E) 4n-6 D) -n-8 E)4n-8 
2 2 
O merkezli dairenin F 12. Adaâirediliminin 
yarıçapı 2/3 cm merkezi 16. ABCD karesinin A D 
4. o Şekilde O merkezli OB) — E <> a 
daireler verilmiştir e ” e e 
GELSİN il Li > A OR IBC| <6 cm olduğuna göre, 
108) 2JA0| m(EOF) —z olduğuna göre, kareye içten 
Daire halkasının 3 Ni : 
) X4-y*-Z-150 D taralı bölgenin teğet olan dairenin 
alanı 24. cm olduğuna göre, B | alanı kaç cm? dir? alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, taralı bölgelerin G 
JAOJ kaç cmdir? 2 dir? 
alanları toplamı kaç cm? dir? A) 9x -9y3 6) 8x-9J4 Gm B o 
” pi D) 4n-6y3 E) 4n-33 A) 8n B) 9n G) 10nx D) i2n E) 16nx 
T 
ANE BİZ ons 2 paz Asa BS Gör DE Er | 
2 2 | -E 2B 3-C 4A &5-D 6-C 7-D 8-A 9-B 10-D ILA 12-C 13-E 14-B 15-E 16-B 
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DAİREDE ALAN 














1. 


Yatay bir zemin 
üzerinde bulunan 
daire şeklindeki 
levha B noktasında 
duvara yaslanmıştır. 
AK| LIBKI 

JAK |-2y7 cm 
olduğuna göre, 





levhanın alanı kaç cm? dir? 





A) 36r B) sor GC) 30 D) 28x E) 25n 
O merkezli daire O 

diliminde 

JAB) —x cm 

JOAJ recm 

olduğuna göre, / 

dilimin alanı 

x ver türünden 

aşağıdakilerden A B 
hangisidir? 

AZIK Box Oğrx Dr EZ 
O dairenin merkezi 

TOHI LJABJ 

JAB|6 cm 

JOH|3 cm 

olduğuna göre, 

taralı bölgenin N N 4 
alanı kaç cm? dir? ii 

7 7n 9 gr 9r 9 

A) 57-5 B) 5 9 > D) > 9 E) > zi 


O çeyrek dairenin 
merkezi 

jOB|2 cm 
IBC|4 cm 


olduğuna göre, 





taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? ,0(0c0cmco0o0 
OZ B 4 

B) 87-6 6) 7x-6 
D) 8n—12 E) 12n-12 


A) 97-6 
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ABC eşkenar 
üçgen 

(BCİ|6 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 


A) 4n-2y3 B)4n-3y3 C)4n—-4j3 
D) 3n-2V2 E)3n-3v3 
A 


B 8 Db 6 e 
A merkezli çeyrek daire, ABC üçgenine D noktasında 
teğet, |BD|—3 cm, |DC|-6 cm olduğuna göre, 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


ABCD karesinin 
içinde B veC 
merkezli çeyrek 
çemberler verilmiştir. 
IDC |<2V3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BEC) 


kaç cm? dir? 





A)SV3 B) > 


ABCD kare 

B çeyrek 
dairenin merkezi 
(BDJ köşegen 
(BC(>12 cm 
olduğuna göre, 


taralı bölgelerin 





alanları toplamı 
kaç cm? dir? 
A) 64 


B) 66 C) 68 


D) 70 
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10. 


11. 


12. 























TEST /3 

















13. Yarıçapı 4 cm olan dairenin içine yerleştirilebilecek 
en büyük karenin alanı kaç cm? dir? 
A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 
e. em ii 
-On tekerleğinin yarıçapı 0,8 m, arka tekerleğinin yarı- 
çapi R m olan bir traktörün arka tekerleği 2 tur atınca 14. JAB) çap A c 4 D B 
ön tekerleği 5 tur atıyor. 
N 7 CDEF kare 
Buna göre, yarıçapı traktörün arka tekerleğinin yarı- 
çapına eşit olan bir dairenin alanı kaç m? dir? |CD|<4 cm 
55 7 olduğuna göre, 
Asr BE G4. D; Bör taralı bölgelerin F € 
a; 
ABCD kare A D alanları toplamı kaç cm? dir? 
(ACI, (BDJ köşegen NK Z 7 
içteki daa karönir A) 12n-8 B) 10n-16 G) 10-12 
kenarlarına teğet e EA 
|AC |x4v2 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin İN AN 
alanları toplamı B C 
kaç cm? dir? 
” > 15. O,/BJve(CDiçapı A Cc o Db B 
A)4 B) 5 05 D) 5 E)6 yarım dairelerin A e) 
; merkezi 
(AB| eş merkezli — 
) iyi m(BOF) -1209 
dairelerden içtekine F 
N taralı bölgelerin 
Me lanları birbiri it olduğuna gör l9€l 
alan rbirine eşit o una göre, oranı 
- |ABJ-4V3 cm i ik (OF| 
> N kaçtır? 
olduğuna göre, 
iki daire arasında z 2 > VE 5 1 5 2 41 
kalan halkanın İz ) NEİ ) ye ) 5 E) NEİ 
alanı kaç cm? dir? 
A) 14r B) i2x GC) 10x D) 9x E)8n 
16. JABJ1JACJ A 
JAB|<JAC|J 4 cm © 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin B 
alanları toplamı ei 
kaç cm? dir? 
AB, JAC daireye teğet, m(BAĞ) -60*, |AB| #-JAC|—12 cm 
olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm? dir? A) 4x-8 Bİ MAR Gi 
A 16 Bin Cizz Dior  E8r D) 8n-12 E) 67-6 
I-D 2E 3D 4A 5B 6&C JE &E 9C 10A 11B 12C€ 13-D 14B 15B 16A 
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t 























1. O(ABlçap 5. 
(AĞI <|BG| 
JAB|-4 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin A 4 B 
alanları toplamı kaç cm? dir? 
B F K Cc 
A) 2(7-2) B) 2(2n—-3) G) 3(3n—5) ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul eden çember 
D) 4(2x—-3) E) 4(2n-1) © yaylarının yarıçapları 2/3 cm olduğuna göre, 
(DE|4-JEF| 4 |KĞİ toplamı kaç cm dir? 
A) Vör B) s2, O) 3x 
2. ABCDkare D)2y3x E) sz, 
(ACJNIBDJ-4K) 
|(AD|-4 cm 
olduğuna göre, 6. & Çevresi 10xolan çemberin merkezinden 4 cm uzak- 
taralı bölgelerin lıktaki kirişinin uzunluğu kaç cm dir? 
alanları toplamı 
kaç cm? dir? 3 
; a)8 py-8 07 pj 2 B6 
2 2 
A)4x o B) z Or Dİ Ez 
7. o ABCD karesinin A D 
içine O merkezli 
daire çizilmiştir. 
Dairenin alanı 
3. O, ABCD karesinin A D 16x cm? 
iç teğet olduğuna göre, 
çemberinin merkezi taralı bölgenin 
JAB 12 cm alanı kaç cm? dir? B Cc 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin A) 16-47 B) 16-3x C) 16-2. 
alanları toplamı D) 16-x B) 8-2x 
kaç cm? dir? B Cc 
A) 120-307x B) 120-307 6) 144-347 
D) 144-36nx E) 144-381 
8. (AB) çap 
JAB|—8 cm 
İDC|x4V2 cm 
olduğuna göre, 
g taralı bölgenin 
4. Alanları oranı 16 olan iki dairenin çevreleri oranı 





kaçtır? 


A) > B) 


dlp 
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alanı kaç cm? dir? 


A) 3-2) B) 4(n-2) o) se 2) 


D) 2(2x— 3) E) 7-1) 
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we 


10. 


11. 


12. 


| -A 2C€ 3D 4A 5D GE TA 8-B 
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-Alan(A0B) 





B K Cc 
K merkezli yarım daire E noktasında ABCD 


dikdörtgenine teğet, |DC|—4 cm olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 
A) 14 


” 


£ 


B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


Yarıçapları 4 cm olan çember şeklindeki iki makaranın 
merkezleri arasındaki uzaklık 37 cm olduğuna göre, 
makaraların etrafını saran gergin ipin uzunluğu 

en az kaç cm dir? 

A) tor 


B) 14 G) 15x 


D) 16x 


O merkezli çember yayı 
AOB üçgenini C 
noktasında kesiyor. 
|O0B|6 cm 
JAC|-JBC|4 cm 
olduğuna göre, 


kaç cm? dir? 





A)15V2 B)16y/2 C)18/2 D)19y/2 E)20y2 


“O çeyrek çemberin Cc 


merkezi 
JAE|—2|DC|—2 cm 
olduğuna göre, 


0 — 


çeyrek dairenin 


alanı kaç cm? dir? 





g) 257 
4 


A) 4x ) > Oior oDi2r 


E) 18x (3 











13. ABCD karesi içine 
B merkezli çeyrek 
daire çizilmiştir. 
B, K, L doğrusal 
|BF|54 cm 
|FG| <2 em 
IDL|1 cm 


taralı bölgelerin 





alanları S, ve 5, dir. 
Buna göre, S,-S, farkı kaç cm? dir? 


A) 15-37x B) 20-57 
D) 16-47 


C) 18-57 
E) 15-47 


14. O, JAB| çaplı yarım 
çemberin merkezi 
IGAJ, A noktasında 
çembere teğet 
taralı bölgelerin 

, alanları S, veS, 

|AC|3x cm 
|AB|-8 cm 


olduğuna göre, S,-S, farkı kaç cm? dir? 





A) 37 Cj)o2r 
15. O çeyrek dairenin 
merkezi 
(CDJ LJOAJ 
l0D|JAD| 
CD |<2/3 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 





“ alanı kaç cm? dir? A 
A) Mer- v3) B) 4(7- V3) 
D) 2g v3 


C) 22n— 3) 
E) 2) şr- v8) 


16. O çemberin merkezi 


(0B|-3 cm 
JAB |<3V2 cm 
olduğuna göre, 
(AB| kaç cm dir? B 
A 
7 37 7 37 
A)— B)— o) — D) — E 
7 ME J> ) 2 Jr 











10-B 11-B 1ZE 13E 14C 15E 16-D 
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İ. Bir kenarı 2/2 cm olan karenin çevrel çemberi ile 
karenin arasında kalan bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 37-8 - B) 4n-8 G) 4n-6 


D) 67-8 E) 47-4 


2. |CDJ|Enoktasında p E GC 
(ABI çaplı | 
çembere teğet 
|AD|<r 
ABCD dikdörtgen 
taralı bölgenin 


alanı k.r2 





olduğuna göre, 
k kaçtır? 


Ajd 2 pal 
2 2 


Gal 
p 


D5s-E pe-Z 
2 2 


3. A merkezli çember A 
yayı F noktasında 
ABC eşkenar 
üçgeninin (BCJ 
kenarına teğettir. 
|ABJx4/3 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin B F C 


alanı kaç cm? dir? 


A) 83 -6r B) 103 -6r 
D) 14yv3 -6x 


C) 123 -6r 
E)15y3 -6n 


Â. o Odaireninmerkezi 
JAB|—6 cm 
m(ÂCB) -30* 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin /? 


alanı kaç cm? dir? 


A) 67-83 B) 6x-9y3 
D) 87-93 


GC) 87-83 
E) 67-63 
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5. 








O merkezli ÂB 

ve CD yaylı daire 
dilimleri çizilmiştir. 
(BC|s|COj| 
m(AOB) - m(BOb) 
olduğuna göre, 
Alan(AOB) 
Alan(C0D) 

oranı kaçtır? 


A)2 B)3 
O yarım dairenin 
merkezi 
m(ÂOC) —80* 
JAB|-12 cm 
olduğuna göre, 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 10x B) 9 C) 87. D) 6x E) 5n 





(AB, O merkezli çembere teğet A, C, O doğrusal 
|OC|JACJ2 cm olduğuna göre, taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 


7 2n 
A4 B)2y3—-— ei 


D)6-Z 
3 


E) 6-7 
A merkezli daire 
dilimi içerisine 
E,DveF 
noktasında teğet 
olacak şekilde 

O merkezli 
çember çizilmiştir. 
JAB|J-3V2 cm 
m(BAĞ) 60 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) zn Bz OO) > © Der Es 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI | 








DAİREDE ALAN 


9. ABCD karesinin 
içine A ve C 
merkezli çemberler 
verilmiştir. 
|ABJ-4 cm 


olduğuna göre, 














“13. Şekildeki küçük çember 





O merkezli yarım 


çembere C veD 





noktalarında teğet 
(0C|(BC|4 cm 
olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı 


O 4C4B 














Ez kaç cm? dir? 
taralı bölgenin D CT 
alanı kaç cm? dir? A) 157 B) 187 G) 20x D) 2ir E) 23r 
A) ml B) 87-15 GC) 8-14 
D) 87-13 E) 87-12 14. A E P 
2 
K 
10. JAB) ve (BCJ çap 
(ABJ.1 JBCJ E 
JAC|6 cm 
olduğuna göre, 
yarım dairelerin 
alanları toplamı B | G 8 G 
ABCD dik yamuğu, E, F, G ve K noktalarında içteki 
kaç cm? dir? N ö 
daireye teğet, |DK| -2 cm, |GC|-8 cm 
olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm? dir? 
Ir A) 87. B) 10r GC) 12r D) 16x E) 20r 
A) 37 B) — 
2 
15. O çeyrek çemberin 
11. faBvejac Mekezi 
” (BDJ L(OEJ 
çembere teğet 
İDE|-2 cm 
IAB.LJAC 
iğ DB |-2y3 cm 
çemberin 
olduğuna göre, 
yarıçapı 4 cm 
, N N taralı bölgenin 
olduğuna göre, la 
taralı bölgenin gla köç em. dir o A 
alanı kaç cm? dir? A) 518 B) 513 Cc) Zi 2 
A) 8-2x B) 16—-4n C) 20-51 
D) 423 NE 
D) 24-6n E) 28-7n 3 
12. 16. 
A 6 B 3 & 
ICD, AB çaplı yarım çembere teğet, A, B, C doğrusal ir a 
JAB|—6 cm, |BC|—3 cm olduğuna göre, 5 © 
N z . ABCD dikdörtgen, O, merkezli çember ile O, merkezli 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
yarım çember birbirine teğettir. |DC|-8 cm 
A) v3 -r B)2V3-n Co) 3V3-r olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
Jay3 ör |I5V3 5 A) 96-207 B) 96-22n C) 96-241 
2z 2 > 2 D) 96-26 E) 96 
1B 2A 3C 4B 5C 6C 7B 8B 9A 10D 11B 12D 13E 14D 15D 16C 
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GEOMETLRİK YEK 


1. o Düzlemde farklı iki noktaya eşit uzaklıkta oları nok- 
taların geometrik yeri nedir? 


A) Çember 

B) Düzlem 

G) Doğru 

D) Paralel iki doğru 
E) Daire 


2. Düzlemde bir doğruya eşit uzaklıkta bulunan nokta- 
ların geometrik yeri nedir? 


A) Doğru 
B) Paralel iki doğru 
C) Çember 
D) Silindir 
E) Düzlem 


12cm B 


a m m e 


Düzlemde, |AB|-12 cm olacak şekilde A ve B nokta- 
ları veriliyor. 


Bu noktalara uzaklıkları eşit ve 10 cm olan kaç fark- 
lı nokta bulunur? 


A1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


4. Düzlemde bir noktaya 4 cm uzaklıkta bulunan nok- 
taların geometrik yeri nedir? 


A) Merkezi bu nokta ve yarıçapı 4 cm olan daire 
B) Merkezi bu nokta ve yarıçapı 4 cm olan çember 
C) Bir kenar 4y3 cm olan eşkenar üçgen 


G 


) Paralel iki doğru 
) 


E) Paralel iki düzlem 
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o TESI/1I 


Düzlemde yarıçapı 7 cm olan bir çembere 3 cm 
uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? Ğ 


9. 


A) Düzlem 

B) Doğru 

G) Yarıçapı 10 cm olan çember 
D) Yarıçapı 4 cm olan çember 


E) Yarıçapı 10 cm ve 4 cm olan iki çember 





© GEOMETRİK YER 








1. a-b-6 cm, c—1 cm 
ii. az4cm,b—5cm, m(6)—409 
Hİ m(Â)—409, m(B) 509, m(6)—90* 


Yukarıda verilen elemanlardan hangisi bir üçgen 
belirtir? 


A)! B) Iİ o)i, il D) 1, İN Eyi İİ, Hil 


ba 














E düzlemi üzerindeki ABC üçgeninin alanı ve (BC) 
kenarı sabit kalmak şartıyla, A köşesinin geometrik 
yeri nedir? 


A) (BC) ye paralel bir doğru 
B) (BG çaplı çember 
G) A merkezli bir çember 





10. Düzlemde bir doğruya teğet ve yarıçapı 2 cm olan D) (BGJ nin orta dikmesi 
çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri nedir? Ne 
E) (BG) ye paralel bir düzlem 
Yarıçapı 15 cm olan bir çemberin, 18 cm uzunluğun- A) Bir doğru 
daki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yeri ne- 
dir? B) Çember A 
G) Birbirlerine uzaklıkları 2 cm paralel iki doğru 
A) 24 cm uzunluğundaki iki kiriş D) Birbirlerine uzaklıkları 4 cm paralel iki doğru 
B) Yarıçapı 9 cm olan çember E) Doğru parçası 
C) Yarıçapı 12 cm olan çember 
D) Çapı 9 cm olan çember o B 
E) Çapı 12 cm olan çember Düzlemde AOB açısının kollarına eşit uzaklıkta bu- 
lunan noktaların geometrik yeri nedir? 
11. 
— A) Doğru 
ai 
B) AOBnin açıortayı 
C) Çember 
RO il : D) Üçgen 
Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? E) Çember yayı 
A B 
A) Koni yüzeyi A ve B köşeleri sabit, (PAJ L(PBJ ve P hareketli bir 15. Paralel iki düzleme eşit uzaklıktaki noktaların 
nokta olduğuna göre, P noktalarının geometrik yeri geometrik yeri nedir? 
B) Silindir yüzeyi nedir? 
GC) Çember 
A A) Bu düzlemlere paralel bir düzlem 
D) Küre yüzeyi A) Doğru parçası N LR 
” B) Bu düzlemlere paralel iki düzlem 
E) Düzlem B) Paralel iki doğru parçası eN 
ve C) Bu düzlemlere paralel üç düzlem 
C) Üçgen > MN 
D) Bu düzlemlere paralel bir doğru 
D) (ABİ çaplı çember 5 ME 
E) Bu düzlemlere paralel üç doğru 
E) Dikdörtgen 
16. Uzayda farklı üç noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? 
Uzayda farklı iki noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
: : 5 
geometrik yeri nedir? A) Doğru 
: MA A B) Çember 
A) Doğru 12. Bir dokuzgenin çizilebilmesi için en az kaç elemanı- $ 
b) emböi nın bilinmesi gerekir? ©) Düzlem 
D) Nokta 
Ka E) Doğru parçası 
D) Düzlem A) 15 B) 16 GC) 17 D) 18 E) 19 
E) Silindir : 
| -C 2B 3B 4B S5E 6C 7D 8D 9C 10D 1lD 1ZA 13A 148 15-44 16-A 
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1. © Analitik düzlemde, merkezi M(1,3) olan ve A(4,0) 
noktasından geçen çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)S B) 4 o) 32 D)2y2 E)2 


Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M(2,3) merkezli 
çember y eksenini A(0,2) ve B noktalarında kesiyor. 


Buna göre, şekildeki çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B) V5 


Cc) Ve 


D)2vy/2 E)3 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M merkezli 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 


A)2 B) > o)3 D 7 E)4 


4. Analitik düzlemde, merkezi M(5,4) olan çemberin x 
eksenini kestiği noktalardan birinin koordinatları 
A(2,0) olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)3 B) 23 G5 D2/M? Eşya 
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5. 


6. 


8. 








eriği 


Analitik düzlemde, merkezi M(3.-6) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)7 B) 6 O 5 D) 4 E)3 


Analitik düzlemde, merkezi M(-2,8) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)8 B) 6 Cc) 5 D)3 E)2 


Analitik düzlemde, merkezi M(4,-5) olan çember 
x-1 doğrusuna teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç 
br dir? 


A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 


Analitik düzlemde, x-3 ve x-11 doğrularına teğet 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) 12 B) 10 c)8 D) 6 E) 4 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





© ANALITIK DÜZLEMDE Çi 


“9. - Analitik düzlemde, x eksenine ve y-10 doğrusuna 
teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


10. Analitik düzlemde, 
d, : 3X4-4y — 2-0 
d, :3X44y418-0 


doğrularına teğet olan çemberlerden birinin 
yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B)3 E)6 





11. Analitik düzlemde, merkezi M(2,3) ve x-y*13-0 
doğrusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) VS B)2 Cc) 3 D) v2 E)1 


12. Analitik düzlemde, (x-—3)2--(y— 9)2-25 olan çembe- 
rin yarıçapı kaç br dir? 








——TEST/İ 


13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin yarıçapı 2 dir? 


A) X—2)24(y -3)2-2 
B) X— Va” ty— v3) v2 
C) (X—3)24(y4-4)2-4 
D) (X*4)24-(y — 5)2-8 
E) (© — 2)24 (y — 2)2-6 


14. Analitik düzlemde, denklemi (x-5)2--(y —3)2k olan 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)9 B) 10 Cc) 12 D) 13 E) 15 


15. Analitik düzlemde, denklemi (Xx — 2)24-(y-5)2k olan 
çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 9 B)8 G) 5 D)4 E)2 


16. Analitik düzlemde, denklemi (x — 2)2--(y — 2)2—k olan 
çember x ve y eksenlerine teğet olduğuna göre, k 











kaçtır? 
A)3 B) 23 Cc) 4 D)2yY5 E)5 A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
| ic 2B 3A 4C 5B GE 7B 8E 9C i0A iiD 1IZE 13C 14A 15-D 16-0) 
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Fuyrıkırın VUZLUNMUE ŞLEMIDEM VE OPURL 











JEOI Lİ 


ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 














TEST /2 


. İl © Analitik düzlemde, denklemi (Xx — 7)2--(y-3)2-16 olan 5. Analitik düzlemde, denklemi (x — BAYA 12 olan g ONE : 
j a Rİ a z z i i . — Analitik düzlemde A(-1,-2) noktası (x — 5)2-4-(y — 6)2—k 13. Analitik düzlemde, merkezi M(a,b) ve yarıçapı r br 
— k 
el koordinatları aşağıdakilerden Ken merkezinin A(7,-2) noktasına uzaklığı kaç cömbarinin özerineeldi. olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
Buna göre çemberin yarıçapı kaç br dir? sidir? 
A) (7,4) B) (7,3 0) (7-3) 
( ai ( ) e A) 22 B)3 G) Ao D) 23 E) Vi A5 B) 6 o 8 D)9 E) 10 A) (Xa)? (y b)? B) X—a)3-(ya-b)r2 
i i O) —a)2k(y — br? D) (x4b)24-(y — a)2—r2 
E) (x— b) (yazır? 
z 
2 E > a ön e R : 5 > 14. Analitik düzlemde, merkezi M(3,4) ve yarıçapı 2 br 
i alm ER kam <EW ve id kak 6. — Analitik düzlemde, denklemi & — 1) sre) lenin 10. 2 2 olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden çemberin merkezinin Xx eksenine uzaklığı kaç br dir? Analitik düzlemde denklemi (x--a)2--(y — a)2—4 olan sidir? 
hangisidir? e çemberin merkezinin apsisi -3 olduğuna göre a 
kaçtır? 
43)2--(y — 4)2— B 2 (ya) 
A) (0,5) B) (0-5) o) (03) M1 BN2 GYM D2 ENS A) (x43)24-(y - 42-9 ) 0-3) Ky - 44 
D) (50) E) (8,0) A)3 B)2 6) 1 D) -2 E)-4 G) (X—3)2-(y— 4)2-4 D) (X43)2-4-(y*-4)2—16 
E) (-3)241y — 2)24 
7. o Analitik düzlemde, denklemi (x — 2)24-(y--3)2-4 olan Sada Si ” 

3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- çemberin merkezinin x—-7 ii uzaklığı kaç ei 15. Analitik düzlemde, merkezi M(-3,5) ve yarıçapı 
berlerden hangisinin merkezinin koordinatları br dir? 11. Analitik düzlemde, denklemi (x4a)?4-(y*-b)?—-2a4-b 3V2 br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
M(3,-4) tür? olan çemberin merkezi M(-3,4) olduğuna göre, icidi 

: hangisidir? 

. yarıçapı kaç br dir? - 
z > > ” A) 6 B) 7 C)8 D) 9 E) 10 
A &t3)4(yt4)7>3 . B) -3)4(yt4)2x4 ö A E A) (€43)24(y —5)2-18 B) (X—-3)24(y—-5)2-3y2 
LE 5 A)i B) v2 Cc) v3 D)2 E) v5 
C) (43)24(y — 42-9 D) (x44)24(y — 2)2-16 ) ) ) ) ) O) &-3ğ4y45P—25 OD) K— 5 (ya-9 
E) 4 —-4)24(y43)21 E) (X45)24-(y —3)2—3y2 

8. Analitik düzlemde z 
z 16. Analitik düzlemde, merkezi M(2,0) ve yarıçapı 3 br 
12. Analitik düzlemde, denklemi (x4a)2--(y--a)?—(a — 1)2 ZE i BAN : 
2 — 02 : ii 
4. — Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- &-1)7-(Y — 2)7—9 : olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi 


berlerden hangisinin merkezinin koordinatları 
M(0,0) dır? 


A) &-1)24y21 
O) xEH(y-1)252 


B) x24(y — 1)21 
D) XX 4y2-3 
E) (X- 1) #y2x4 


(X—4)24(y43)7-16. 


çemberlerinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


A)6 B)3J5 Oo C)4y3 D7 Es 


olan çemberin yarıçapı 5 br olduğuna göre, 
merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) (6.6) B) (5.5) 


D) <5.-5) 


0) (4-4) 
E) (4,4) 





sidir? 


A) (X—2)24(y - 3)2-9 
G) (x-2)2-y2-4 


B) (X— 2)74y7—9 
D) (X—2)24(y43)2-4 
E) (X—3)24y2-9 








19-4 11-B 
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sk. 





Analitik düzlemde, aşağıda merkezinin koordinat- 5. 
ları ve yarıçapı verilen çemberlerden hangisinin 
denklemi yanlış yazılmıştır? 


A) M(1,2), r-3 
6-1)24(y-2)2—9 


B) M(-4,3), r>5 
(4-4)24(y-3)2-25 

GC) M(2,-2), r-4 
(2) -(y42)2-16 


D) M(0,3), r-2 
X4-(y—3)7-4 


E) M2 -3), 11 
6-V2)24(y-3)21 


Analitik düzlemde merkezi M(2,1) ve x eksenine 


teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 62)74(y-1)2x4 B) (-2)24(y-1)2—1 
G) (X$2)24(y41)24 D) (XF2)24(y-1)2—4 
E) (*2)24(y4-1)2— 





Analitik düzlemde, merkezi M(2,2) ve eksenlere 


teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? : 


A) (-2)24(y-2)2—4 
G0) xX24-(Y4-2)2-4 


B) X-2)74y2-4 
D) (X42)24(y4-2)24 
E) X--y2—4 


Analitik düzlemde, merkezi M(-3,2) ve x-4 doğ- 8. 


rusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (<-3)24(y-2)2—9 B) (-3)2-4-(y-4-2)2-25 
GC) (X13)24(y-2)249 D) (X4-3)2-4-(y-4-2)2—36 
E) (X43)7-4-(y-2)-4 


a Kk dl A 
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“Analitik düzlemde, merkezi orijin olan çembere 
merkezil çember denir.” 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezil çem- 
berdir? 


A) X24(y—3)2—4 | B) (x4-2)24y2-3 
C) 6—3)2-(y--2)2-5 D) (X*1)24(Y41)2-2 
E) x24y2-6 


Analitik düzlemde, A(3,-4) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x24y2-4 
G) x2--y2—16 


B) x2-y2—-9 
D) x2-y2—-25 
E) x2-4y2-36 


Analitik düzlemde, yarıçapı 2/3 br olan merkezil 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2#y7>1 
C) x24y2-6 


B) x24-y2—4 
D) x24y2—9 
E) xX24y2-12 


Analitik düzlemde, x-y-2-0 doğrusuna teğet olan 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x2-y2-4 
C) x24y2-2 


B) x24y2—3 
D) x24y2—- 3 
E) 2 #y2—- 2 
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9. Analitik düzlemde, A(-2,5) ve B(6,7) olmak üzere, 
TABI yi çap kabul eden çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (—-2)2-4-(y - 6)2-36 B) (X—2)24(y—6)2-25 
C) (Xt5)7-(y—7)2-21 D) (X—6)24(y4-2)2-20 
E) (-2)24(y—-6)2-17 


e, 


10. Analitik düzlemde, merkezi x4y43-0 doğrusu 


üzerindeki apsisi 2 olan noktada bulunan ve 
yarıçapı 3 birim olan çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (X—2)24(y—5)2-9 B) («— 2)2--(y--5)2-9 
GC) (X45)24-(y—2)2—9 D) (x—5)24(y-2)2-9 
E) (X—-5)2-4-(y-4-2)2-9 





11. Analitik düzlemde, merkezi x-y12-0 doğrusu 


üzerindeki ordinatı 3 olan noktada bulunan ve 
yarıçapı 5 br olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (X41)24(y-3)2-25 B) (<-1)24(y-3)2-25 
O) X-1)24(y43)7-25 D) (4-3)2-4(y-1)2-25 
E) X43)24-(y4-1)2—25 


12. Analitik düzlemde, merkezi x-2 ve y-3 doğru- 
larının kesiştiği nokta ve yarıçapı 4 birim olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-2)74(y-3)2-16 B) (42)24(y4-3)2—16 
C) (-2)24(y4-3)2-16 D) 0-3)24(y-1-2)2-16 
E) (X43)2-4-(y-2)2-16 





 TEST/3 


13. Analitik düzlemde, merkezi birinci bölgede x ekse- 
nine 2 br, y eksenine 3 br uzaklıkta bulunan çem- 
berin yarıçapı 1 br olduğuna göre, denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 6-2)24(y—3)21 B) (£42)74(y43)71 
C) (6-3)24(y-2)21 D) 6-2)2 4 r3)21 
E) (X42)24(y-3)2-1 


14. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 5, yarıçapı 
6 br olan çember 4. bölgede x eksenine teğet 
olduğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (x45)2-4(y-6)2—36 B) (x-5)24(y-6)2-36 
GC) (X46)2-4 (Yy-5)2-36 D) (x-5)2--(yt6)236 
E) (-6)7-(y*-5)2-36 


15. Analitik düzlemde, merkezi M(-2,3) ve 2x4y-4-6-0 
doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (€13)7-H(y-2)7-25 B) (3)24(Yt2)2-16 
C) (X*2)7H(y-3)7-9 D) (X42)24(y—3)2—5 
E) (X42)2-(y—3)7-4 


16. Analitik düzlemde, merkezi x ekseni üzerinde bulu- 
nan çember A(5,0) ve B(6,3) noktalarından geçti- 
ğine göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (€-1 0)24y2—25 B) (x-10)24(y-3)2-9 
C) 0-5)24 (y-3)2-25 D) (—6)24y2-36 
E) (X*10)7-4y7-25 








LE 2B 3-AA 4C€ S5E &D JE 8C€ ŞE 


14-D 15-D 16-A 


10-B 11-B 12A 13-€ 
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1. 1. x24-y21 çemberinin merkezi orijindedir. 


İl x24(y41)2-5 çemberinin merkezi y ekseni Üze- 
rindedir. 


IM. (3)24y2-6 çemberinin merkezi x ekseni Üze- 
rindedir. 


IV. (x42)24-(y—3)2-4 çemberi y eksenine teğettir. 
V. (x42)24(y-3)2-9 çemberi x eksenine teğettir. 


Yukarıda denklemleri yazılan çemberlerle ilgili veri- 
len bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 


A)1 B)2 c)3 D)4 


2. o Analitik düzlemde, 
(x—2)24(y - 3)2—4 
olan çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 





Analitik düzlemde, şekilde verilen çember orijinden 
A(8,0) ve B(0,5) noktalarından geçtiğine göre, bu 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (4,3) B) (3,4) 6) (4,4) 


D) (3,3) E) (3,5) 











Analitik düzlemde, genel denklemi 


X24y24-Dx4Ey4F-0 olarak verilen çemberin 


merkezinin koordinatları Mİ 7-2) dir. 


Buna göre, genel denklemi X24y244x16y11-0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakil- 
erden hangisidir? 


A) (3.2) B) 23) 6) (2-3) 


D) 2.-3) E) (3.-2) 


Analitik düzlemde, denklemi x2-y? — 6x48y - 2-0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (3-2) 
D) (4.3) 


B) 3,4) 6) (3.-4) 


E) 4,2) 


Analitik düzlemde, denklemi 
x24y24-(a4-2)x14(b — 3)y — 1-0 


olan çemberin merkezi orijinde olduğuna göre, a.b 
kaçtır? 


Analitik düzlemde, genel denklemi 
X24y24Dx4-EytF—O 
& 1 JE EE ar 
olan çemberin yarıçapın uzunluğu, T 5 D? KE? -4F 
dir. 


Buna göre, genel denklemi x2 4 y?—-8xt4y-5-0 olan 
çemberin yarıçapı uzunluğu aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A)6 B)5 0)4 D)3 E)2 


Analitik düzlemde, denklemi 
xy? — 2x45y — 5-0 


olan çemberin yarıçapı uzunluğu aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)8 B) 


CİKC) 


04 v3 E)3 
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TEST /4 








9. Analitik düzlemde, denklemi X2*y? — 6Xt2y11-0 
olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) M(3,1), r-3 B) M—3,1), rs2 
GC) M(3.-1), r-3 D) M(1,3), rs2 


E) M(1,2), r-3 


xi 


10. Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı ve- 


rilen çemberlerden hangisinin denklemi yanlış 
yazılmıştır? 


A) MÇE.3), r-3 
X24y? — 4x — 6y44-0 


1 1 
OM İş), r— 
(> İN 2 


X24-y2-x42y410 


B) M-3,3), E 
X2-4-y243X — 4y45 


D) MC3,1), 1—yY7 


X24y246X—2y43-0 


1 3 
E) mf zi 5 


X24-y74-2x4y-10 


11. Analitik düzlemde, denklemi 


X24-y24-8x4-6y-4-k-0 
olan çemberin yarıçapı 3 br olduğuna göre, k kaçtır? 
A) 20 B) 18 G) 16 


D) 12 E)8 


12. Analitik düzlemde, denklemi 
X24-y2 — 8x44y4k-0 
olan çember x eksenine teğet olduğuna göre, k 











13. Analitik düzlemde, denklemi 
X24y246Xx1t2y4k-0 


olan çember y eksenine teğet olduğuna göre, k 
kaçtır? 


A) 9 B) 4 0)3 D)2 E) 1 


14. Analitik düzlemde, denklemi 
X24y242x12y4k-0 


olan çember x ve y eksenlerine teğet olduğuna göre, 
K kaçtır? 


A) 5 B) 1 ölü D) -3 E) 4 


Analitik düzlemde, genel denklemi 
X24-y2-4-Dx-EysF0 
olan çember için; 
Il D-E-0 ise, çemberin merkezi orijindedir. 
Il. DO ise, çemberin merkezi y ekseni üzerindedir. 


Ili. EO ise, çemberin merkezi x ekseni üzerindedir. 





Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? 


Ayı B) 1, O) İLMİ D) İN E) Lil 


16. Analitik düzlemde, denklemi 
X2-4-y2 — 5X44y46-0 


olan çemberin x eksenini kestiği noktalar arasında- 
ki uzaklık kaç birimdir? 





kaçtır? 
l A)1 B3 g2 Dy? E)3 
10 B12 C15 D16  E)20 2 2 

lE SA BA 4D 5C GE 7B 8D 9C 10B 11C 12D 13E 14B 15E 16A 
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“ ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 


1. © Analitik düzlemde, 5. 
X24y24Dx4EytF—0 

denkleminin çember belirtmesi için; 

1) xyli ifadenin olmaması, 

2) xZile y2 nin katsayıları birbirine eşit olması gerekir. 

Buna göre, 
(m-1)x2-4-y2--(n—3)xy--3x — 4y--10 

denklemi bir çember belirttiğine göre m--n kaçtır? 

A) 6 B)5 Cc) 4 


D) 3 E)2 


2. Analitik düzlemde, 
X24y24-(at3)xy*x — yt10 
denklemi bir çember belirttiğine göre, a kaçtır? 
A) 4 B)2 o) 1 D) -3 E) -5 
3. o Analitik düzlemde, 


(m-41)x2-4-2y2 — (3m-n)xy-3x - 2yt1-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, m.n kaçtır? 


A)3 B)2 c)0 D) -1 E) -4 


4. Analitik düzlemde, 
(a4-2)x4-4y2 — 16x--(a-b-*-2)xy41-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre 2a*-b ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)8 
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Analitik düzlemde, denklemi 
X2--y2 4 Dx--EysF—0 
olarak verilen çemberin diskriminantı D2--E2 — 4F dir. 
Buna göre, denklemi 
X24y2--6x — 8y42-0 
olan çemberin diskriminantı kaçtır? 
A) 100 B) 96 GC) 94 


D) 92 E) 90 





Analitik düzlemde, 
X2-4-y2-4-4x — 8y - 2-0 


denkleminin diskriminantı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 88 B) 90 C) 94 D) 96 E) 100 


Analitik düzlemde, 
X2-4-y24-Dx-Ey4-F0 
olarak verilen denklem; 
ij OD24E2-4F>0 ise çember 
ii) OD2-E? — 4F—0 ise nokta 
ili) D2-E2 - 4F<0 ise boş küme belirtir. 
Buna göre, 
X2-4-y2--2x — 4ysa43-0 


denkleminin bir çember belirtmesi için a nın olabile- 
ceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? 


A)3 B) 2 C)1 D) 0 E) -i 


Analitik düzlemde, 

X24y24-6x412y4k-0 
denklemi bir nokta belirttiğine göre, k kaçtır? 
A)6 B) 8 E) 16 


C) 10 D) 12 


| 
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ALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 


9. Analitik düzlemde, 


X24y242x44y4k-0 


denklemi boş küme belirttiğine göre k nın alabile- 
ceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A)4 B) 5 GC) 6 D) 7 E)8 


“n2, 


10. Aşağıda verilen denklemlerin hangisi veya hangileri 
çember belirtir? 


1. X2-4y2— 6x43y4-150 

İl. x2-4-3y2 — 3x42y410 
İNİ. 2x242y24x— 3y46-0 
» X24Y2 — 3xy--x — 2-0 

V. x24y244y — 3x42-0 
A) IV B) I,lil 


C)i,V D) Ili,V 


11. Analitik düzlemde, denklemi 
(X4-6)7--(y-*-4)2—100 
olan çemberin y eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (0-8) ve (0-12) B) (0,12) ve (0,-4) 
C) (0,8) ve (0,—4) D) (0,12) ve (0,4) 
E) (0,4) ve (0.—-12) 
12. Analitik düzlemde, denklemi 


X2-4-y246X4-5y46-0 


olan çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinat- 
ları toplamı kaçtır? 














TEST /5 
13. Analitik düzlemde, denklemi 


(X43)74-(y - 4)2-25 


olan çemberin x eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (6.0) ve (-4,0) 
C) <6,0) ve (3,0) 


B) (0,0) ve (-6,0) 
D) (0,3) ve (0,0) 
E) (0,-4) ve (0,0) 


14. Analitik düzlemde, denklemi 


X2--Yy2 — x42y — 2-0 


olan çemberin x eksenini kestiği noktanın koordi- 
natlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0.2) 


B) (0.-2) 


C) (0,1) 


D) (-1,0) E) (2,0) 


15. 





Analitik düzlemde, merkezi M(5,3) olan çember y ek- 
senine teğet ve x eksenini A ve B noktalarındda 
kesmektedir. 


Buna göre, |AB| kaç br dir? 











A) -6 B) -5 Cc) -4 D) -3 E) -2 A) 8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 
IB 2D 3A 4E 5D 6A 7C &C 9C 10E JE 12B 13B 14D 15-4) 
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1. 








“Analitik düzlemde, denklemi 5. 


X24y7 — 4x1-2y — 3-0 


olan çemberin y eksenini kestiği noktalar arasında- 
ki uzaklık kaç br dir? 


A)1 B)2 


o 3 


D) 4 E) 5 





Analitik düzlemde, merkezi M(4,5) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, y eksenini kestiği 
noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 






A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 İsi 


Analitik düzlemde, A(3,0) noktasının 7. 
X24y? — 2Xx4-3y4k-0 

çemberinin içinde olabilmesi için k nın alabileceği 

en büyük tamsayı değeri kaçtır? 

A0 B) —1 Cc) -2 D) -3 E)-4 

Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 

noktalardan hangisi 8 


XE-y2 — 4x43y-4-5-0 
çemberinin iç bölgesindedir? 


A) 3,5) 
D) (2.-2) 


B) ç2.1) CO) (8.-4) 


E) (0,1) 
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Analitik düzlemde, P(x,.Y,) noktasının 

(x— a)2--(y — b)2—r2 çemberine göre kuvveti 
X-a)?*-(Y,- b)? — dir. 

Bu bilgiye göre, A(1,—-3) noktasının 
(X*-1)2--(y-1)2-2 çemberine göre kuvveti kaçtır? 
A) 19 B) 18 D) 16 


Giz E) 15 


(X4-5)2-4 (y— 1)2-9 


çemberinin dışındaki P(2,1) noktasının çembere 
göre kuvveti kaçtır? 


İl 
ı 
Analitik düzlemde, 
| 


A) 45 B) 42 C) 40 D) 36 E) 34 
Analitik düzlemde, A(-1,2) noktasının 
X2-4y243X — 4y-7-0 
çemberine göre kuvveti kaçtır? 
A) 4 B)3 c)2 D) 1 E)0 


Analitik düzlemde, P(2,3) noktasının 
X2-4-y2— 3x42y-4-k-0 
çemberine göre kuvveti 17 olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 6 B) 5 Cc) 4 D)3 E)2 
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TEST /6 











9. Analitik düzlemde, merkezi Mf(a,b) ve yarıçap uzunluğu 13. Analitik düzlemde, denklemi 
r birim olan çemberin parametrik denklemi (& — 5)24-(y4-6)2 49 
re ema olan çemberin parametrik denklemleri aşağıdakiler- 
yb*1sina dir. den hangisidir? 
Buna göre M(2,3) ve r-4 br olan çemberin para- 
le denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x—5sin6 — 5 B) x<7c0s945 
yz5c0s6 - 6 y7sin8 — 6 
A) xs214c0sa B) x-3-4-2sine 
y3--4sino, yz44-2c0s0. C) x-6c0s804*5 D) x-7c0s8-5 
yz6cos8 — 7 y7sind-6 
C) x2--4sine D) x-243c0sa 
k — 
y—3--4coso y>4--3sino. E) x<6cost -5 
y6sin0-7 
E) x-3--4c0sa 
y-244sino 
10. Analitik düzlemde, M(-2,4) ve r-5 olan çemberin a 
parametrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 14. Analitik düzlemde, denklemi 
X24-y2-4-5x — ky*-3k-0 
A) x--245sina B) PA e ve olan Lie P(0,1) noktasından geçtiğine göre, k 
kaçtır? 
y4--5cosa ——4--5sinc 
C) x-445c0s0. D) x-54-2cosa )3 Bi O) - D) -2 E) -2 
ys-24-5sino. yz4*2sina 
E) x--245coso 
y4-4-5sino 
15. Analitik düzlemde, a e R olmak üzere 
11. Analitik düzlemde, parametrik denklemi (a — 3)24(1 —ajy2 k(3sa)x — 4-0 
X-34c0s0 denklemi bir çember denklemidir. 
y>2tsin8 Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakilerden 
olarak verilen çemberin merkezinin koordinatları ve hangisidir? 
yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 
7 5 3 
A) ME.3), 1-2 B) M(8.2), (1 AŞ B)3 95 Biz iŞ 
C) M(1,2), r-3 D) M(1,3), r-1 
E) M(2,3), r-1 
12. Analitik düzlemde, 
166y)) 8 € R, x-243c0s6, y-44-3sin6) 16. Analitik düzlemde, 
kümesinin belirttiği çemberin denklemi aşağıdaki- ax? (4 — ayy? (2a — 1)x4y 10 
lerden hangisidir? denklemi bir çember denklemidir. 
Buna göre, çemberin yarıçap uzunluğu kaç br dir? 
A) —2)24(y — 42-9 B) (X42)2-H(y — 4)2-9 
C) (X—2)2--(y44)2-9 D) (x43)24(y — 3)2-4 
) «—-2)74(y44) ) X3)74(y—3) vE Bh gaf ii EE 
E) -34y432-16 3 —3 > 
ID 2A 3E 4D 5B 6C 7D 8C SA 10E 1l1B 12A 13B 14C€ 15E 16-E| 
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İ. OO merkezlidaire 5.  K noktasında birbirine dıştan teğet olan iki çembere; 
verilmiştir. A ve B noktalarında teğet olan bir d doğrusu veriliyor. 
JAD|s6 cm JAK| 5 cm, |BK|—7 cm olduğuna göre, 

VEE e cm JAB| kaç cm dir? 
M(A)<m(G) 
olduğuna göre, 
kia) AAMI7 B)5Y7 C2aya5 Dep EVA 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 
25 
A) Zn -24 B) 25x—24 GC) 26-24 6. 
D) 27n-24 E) 27n-25 

2. O çemberin merkezi D 
O, C, D doğrusal zi. B 
JAC|-|BG)| A 
|DC|-4 em A,B,C,D, K, L teğet noktaları, |(AB|-8 cm 
|0C|5 cm olduğuna göre, EFG üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
A)A/7 B)eV6 C8V7 Daya Esya 
ABCD karesinin 
O merkezli 
3. E çevrel çemberi 
verilmiştir. 
D Alan(ABCD)-32 cm? 
De | olduğuna göre, 
C A Ö B taralı bölgelerin 
O merkez, (AB) çap |DC|-|40J, m(BGE) 259 alanları toplamı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, m(GEB) kaç derecedir? 
A) 2x B) 37 C) 4r D) Sr E) 6r 
A) 102,5 oOB)100 C)95,55 D)S9o E)85 | 
ii 8. 
4.  mBAĞ)-70 . 
m(DEF) -60* 
olduğuna göre, 
m(BF) -m(DE) A 12 B Cc 
toplamı kaç (CD, TABJ çaplı yarım çembere teğet A, B, C doğrusal 
derecedir? IBD||BC), |AB|—12 cm olduğuna göre, 
|DC| kaç cm dir? 
A)140 o B)180 oC)120 D)1to  E)100 Ae/3 o B)12 c)9 D4AY3 o E)6 
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O TESI/I ET 








(AB gembere teğet, (BEJ açıortay, m(BAĞ) —40' 
olduğuna göre, m(AFB) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


10. 6 D 


© 


ABCD teğetler dörtgeni dik yamuktur, |AD|-6 cm 


JAB|-8 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
C) 14 


A) 16 B) 15 D) 13 E) 12 





11. EF doğrusu 
B noktasında 
çembere teğettir. 
(AĞI NIBDISİH) 
m(FBE) -60* 

“ m(GHD) -70* 
ABCD kirişler 
dörtgeni 





olduğuna göre, m(ÂCD)—x kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


12. ABCD teğetler A E D 
dörtgeni 
E,F, K, L teğet 
noktaları 
m(ÂBG) -x 
m(BCD) -y 
olduğuna göre, 
m(EKL) nin 


x ve y türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 





A) xİY 


c) 180: İY 
2 2 


B) x*y 


D) 180“ —(x *Yy) E) 2x *2y 





o TESTİ 


13. Yarıçapları 13 cm ve 19 cm olan çemberlerin merkez- 
leri arasındaki uzaklık 47 cm dir. 


Buna göre, çemberler arasındaki en kısa uzaklık 
kaç cm dir? 





A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21 


14. O merkezli çemberlerde B 
(ABJ, D noktasinda 

küçük çembere teğettir. 

JAB|-8 cm A E 
|OE|sR cm 7 
|(OF|rcm 

olduğuna göre, 

R2—r2 farkı kaç cm? dir? 

A)8 B) 12 C) 16 


D) 20 E) 25 


O çeyrek çemberin o 
merkezi 

A, B, D doğrusal 

olduğuna göre, 

m(0BC) 

kaç derecedir? B 


D 


A) 15 


B) 30 


C) 40 D) 45 E) 60 


16. 





IPT, O merkezli çembere ve büyük çember yayına 
T noktasında teğettir. |PA| -|AB|-4 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 11 Cc) 10 D) 9 E)8 





10E 11C€ 12A 13-B 14€ 15D 16: 
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Ez! 





“ YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ || 


1. O merkezliçemberde 
m(ĞAB) -45* 


m(OCB) -65 
olduğuna göre, 
m(ADC) 


kaç derecedir? 


2. TABlgap 
m(BAD) — 
m(ABÜ) -70* 
olduğuna göre, 
m(DEC) 


kaç derecedir? 


A) 24 


B) 26 


C) 48 


D) 72 








E) 96 





E) 6 


3. 
(CA çembere teğet, m(BAE) —m(EAD) |AC|6 cm 
BE | 3 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)2 B) 3 C)4 D) 5 
4. 
A B 


AB, C noktasında teğet olan r, ve T, yarıçaplı 
çemberlere teğet r,.r,-6 cm? olduğuna göre, 


JABJ? kaç cm? dir? 


A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 
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5. 





JAB ve JAEJ 

B noktasında 
içten teğet olan 
çemberlere teğet 
JAB|-4 cm 
JACJ—JEC| 
olduğuna göre, 
İDC| kaç cm dir? 


A1 B) V2 


O, |ABJ çaplı yarım 
çemberin merkezi 
(OCJL(/ABJ 
IDF|JDO| 
M(EDO) 40 





olduğuna göre, m(CE) kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 


ABCD teğetler 
dörtgeni 

(AB| (42) cm 
JADJ5(x*1) cm 
|BC|(2x-4) cm 
İDC|x cm 
olduğuna göre, 
x kaçtır? 


A) 2 B) 3 


O çemberin merkezi 


(ABI çap 
m(ADE) -100* 
olduğuna göre, 
m(BEĞ) 


kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 
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La 2A 3C 4B 5D 6C TD 8A SE 





YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ TEST /2 
9.  JABJ ortak merkezli Çemberde G 
i ai AB|-|BC|-|JCD| ES 
çemiberlerden içtekine JAB|-(BC|-| B 
teğet m(ACD) -96" 
|ABj-8 cm olduğuna göre, D 
küçük çemberin m(BAĞ) 
BD yarıçapı 2 cm kaç derecedir? A 
olduğuna göre, 
iğ : büyük çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A) 22 B) 28 Cc) 32 D) 38 E) 42 
4 Daye pp: 
GE A)2/3. o B)3 c) y3y2 ) 
10. A 14. A 12 B 
G 
GC 
> E F 
D ZE BD E Cc 
| A i da ABC dik , 
A B KL Pİ Yere e AB, yarıçapları 2 cm ve 7 cm olan çemberlere teğet 
Ü i ğ — C|24 
i üçgenine teğet, |ABI—12.cm, JA yi N (AB|12 cm olduğuna göre, çemberler arası 
a - Mi dir? i 
olduğuna göre, yarım dairenin alanı kaç cm* dir en kısa uzaklık kaç cm dir? 
A)16x Oo B)32x O) 36 OoOD)48x E)64r | a 
Cc) 30 D) 40 E) 45 fesi 
ie A) 1 B) 2 Cc)3 D) 4 E) 5 
| 11. Omerkezli A kl 
| 3 cm yarıçaplı e 
daire dilimi TAB| çap D 
A — ac 
verilmiştir. |(CD||CB| 
Xİ EŞ — 
D i |AB|sx cm o m(DAC) -32” 
| olduğuna göre, olduğuna göre, / 
i | . taralı bölgenin 3 m(BCb) R Ri 
X . 
— alanı kaç cm? dir? kaç derecedir? 
. B 
3r Ni A) 92 B) 98 C) 100 D) 108 E) 116 
A) — B)x oz D)Z E)—- 
2 3 
B 2x—4 G 
© 4 D)5 E) 6 16. Şekilde ABCD A D 
12. ABCDkare A 6 D karesine E ve F 
A ve C merkezli noktalarında teğet 
çember yayları olan çember 
B | çizilmiştir. verilmiştir. 
7>E İ JAD|-6 cm İBE|-2 cm F 
olduğuna göre, JEC|-6 cm N 
taralı alan olduğuna göre, BZ2E 6 C 
i | kaç cm? dir? B C |DK| nın en küçük değeri kaç cm dir? 
| A) 18n-30 B) 18-32 C) 18n-34 A)ay2 B) 42-4 o ay2-2 
A D) 18-36 E) 18740 D) 6v2-4 E)6v2 -2 
ge 9 Eee | 108 ILA 12D 13B 14D 15E 16-E) 
İl 
| 
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YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ | | TEST /3 
1. © Çemberde A 5. O çemberin merkezi 13. JABI çap, 
— << DD > 
M(ABC) -65* (CB|sİCD| ABU eden 
olduğuna göre, m(ODC) 40 m(ABG) -90 
m(ADG) olduğuna göre, (BC|-6 cm A B 
SAK EC| 
kaç derecedir? . İN z m(BAD) I İ 3 yi 
kaç derecedir? olduğuna: göre, > 
çemberin yarıçapı E 
kaç cm dir? 3 al 
A) 65 B) 85 GC) 100 D) 105 E) 115 RR RE 3 
) ) ) ) ) A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 | ri noktasında çembere beet LACE) 22 SE B 3/3 g6 D9 Defi 
j m(ABC) -509 olduğuna göre, m(DAC) —x 
6. Şekildeki dairede kaç derecedir? 
2. JBA çembereteğet m(ACB)-30* 
A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 
(BALJBD |AB|4 cm 14. m(AB)sm(BO) 1209 B 
IBA|-8 cm olduğuna göre, JAB|—|BC|4 cm A ni 
CD|12 cm taralı bölgenin i e N 
ei göre alaninı kaç cm? dir? A a Gl e 
i m(AGB)—160* |AC| kaç cm dir? ç 
çemberin yarıçapı ad 
kaç cm dir? m 
A)16n-16/3 Oo B)16x- v co) Fa m(BOC)-100* 
5 pa K, L, M bulundukları 
A6 B8 io Diz D) 7-43 e) -4v3 | bölgelerin alanlar A4 BE 8 Days Be 
olduğuna göre, 
L*-M B 
7. AB, yarıçapları | oranı kaçtır? 
3. 
> ein ve ei A | ABCD karesi içine A D 
olan çemberlerin | AZ B) : 6) > D) : E) - B merkezli çember 
Çakir geli 12 yayı çizilmiştir. 
JAB|12 cm (KEJ LJBGJ 
olduğuna göre, 11. Çemberde A BEJ -JECİ 
çemberlerin B | - JAB|<İBC|<|CD|jJEF| B olduğuna göre, 
birbirlerine | m(EF)-40* m(KCD)—x N 
Pi e i dir? - 8 F a 
O çemberin merkezi, m(GEA) -30*, m(ÖBC) -25* en uzak noktalari arasındaki mesafe kaç cm dir? il göre, zl kaç derecedir? B E C 
m(EĞ)4m(BD) olduğuna göre, m(EAĞ) | MEBEL eniBeB) Gisb ğ 
i A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 toplamı kaç derecedir? A) 15 B) 22,5 ) ) 45 E) 60 
kaç derecedir? E 
D 
8. 
A) 18 B) 21 0) 23 D) 30 E) 33 p 9 A)140 (OB)180 C)200 D)240 E) 280 
16. ABCD dikdörtgen A 18 E D 
12 
. : (AEJ ve (BCJ 
4, o Şekildeki çember c Dali el ll liye 
D, E ve F noktalarında M(AOB) 70" 
İ çemberler 24 
i olduğuna göre 
A merkezli çeyrek F B 9 na birbirine teğet 
çembere teğet m(OAB) JAE|-18 cm 
17 i 
JAE|J-5 cm D kaç derecedir? JAB|-24 cm B C 
olduğuna göre, C — olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 
-JBE| kaç cm dir? ABCD teğetler dörtgeni, |AD| -9 cm, |AB|-12 cm 
A 5 E B (BC|-17 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 E) 70 A) 14 B) 13 O) 12 D) 11 E) 10 
A4 BS C4y2 ps2 Elo A) 12 B)14 o O) 16 D) 18 E) 20 | lE 2C 3E 4D 5C 6C TA 8B 9C 10D ILE 12C 13B 14D 15C 164 
2 EZ i 2.2 Sez sa İ 
e iŞ ei 18 11 SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI Konu Kavrama Serisi 183 11.SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 

















© YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 7 TESrd 








——TAZILITATIPZIRNLIN İLSİLERI 


5. IABlçap 9. A 13. 


A G ve 
m(GBC) -20* JAHJ-3JBH| 
olduğuna göre, G |CHJ6 cm - n 
A H B 
/3 


İ. OO çemberin merkezi 





m(AOB) olduğuna göre, 


ir |BH| kaç cm dir? | B E C 
Kaç Mereeedir, Şekildeki çember ABC üçgenine D, E, F noktalarında 


teğettir. (ABJ LJACI, |AB|—5 cm, |AC|-12 cm 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? AB, E ve D noktalarında kesişen çemberlere teğet 


B 





A)2 B)3 02/3 Da g4 


Pile Biri 5 vey Dil ibi JAB|12 cm, |CD|3 cm olduğuna göre, 


E)4 |CE| kaç cm dir? 


> 


A)8 B) : 03 D) 


eği 


2. | A) 20 B) 18 G) 15 D) 12 E) 9 
D 6. Oçemberinmerkezi 


Ni 10. ABCD karesininiçinde oOAA D 
m(BOC) -110* — 





pd B merkezli çeyrek 14. ABCDE Kirişler A 
m(ABO) -20* . il EE 74—” 
i daire ve (DCJ çaplı beşgeni 
A B 8 öldüğüne göre; yarım daire verilmiştir. |DEJ<JEA| JAB) 
m(ACO) B 


(CD, (ABI çaplı çembere teğet, |DA|-|DC| |AB|-6 cm m(BCD)105* 




















EZ kaç derecedir? > N ş ği D 
olduğuna göre, m(DAC) kaç derecedir? ş taralı bölgelerin olduğuna göre, 
alanları S, ve S, m(DEA) 
A) 15 B) 25 Cc) 30 D) 45 E) 60 A) 25 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 olduğuna göre, kaç derecedir? <> 
: S,-S, kaç cm? dir? C 
A)100 OB)102 C)105 D)110 E) 115 
27/n 2/n 
3.  ABCD teğetler Aa 86 D EE B) ---18 6) 187-18 
b N | D) 36-36 ELER 15. 4 
ikizkenar yamuktur. 7. o TAB çembereteğet | 5 - 
JAD|6 cm IDAJLJAB D | > l 
|BC|-12 cm (AB|-4 cm | . (CB), O merkezli A 
olduğuna göre, JAC|2 cm | çeyrek çembere teğet D 4 C 
çemberin yarıçapı (o B 12 Cc olduğuna göre, , (DGJ1/BC) 
kaç cm dir? , çemberin yarıçapı C IDG| 4 cm 
kaç cm dir? 2 İ BCJ8 cm 8 B D T 
A 4 B olduğuna göre, Şekildeki çemberler E noktasında teğettir. 
A)/8 o B)3y2  C)4 Day2  B6 j A ek NE ğ 
A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 JAD| kaç cm dir? m(BE) <m(ED), m(ETC)—240* olduğuna göre, 
| (0) B m (BAD) kaç derecedir? 
4. | AV1O B2MO0 oayloO Dbaylo EsYo A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
8. KL çembere 12. 16. Şekildeki küçük 
A noktasında teğet çember C vebD n 
(ADJL (BGI noktalarında 
mM(CAL) -65” (AB| çaplı yarım AGC 30 B 
olduğuna göre, Deni i N N a çembere teğet i 
m(BAD) IDC, TABI çaplı yarım n çembere teğet, m(CBD)— JAC| -6 cm, |BC|<30 cm olduğuna göre, küçük 
IBA çembere teğet, m(AD) 1309, m(AĞ)—-60* kaç derecedir? olduğuna gore, m(BDC) kaç derecedir? çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? E 
A)10 B20 C25  D35 E) 50 A) 9 B) 8 G7 BE 13 
PES çe ele, bide sep Ais  B25 C30 D40 E)45 (ib 2c 38 48 5C 6B TA 8B SA IMA 1LB 12E 13D 1D 158 16) 
n 184 — a — m ici INIF GEOMETRİ SORU BANKASI 
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5. 
Çemberde m(BD)a, m(AE)-b, m(ACE) x 
olduğuna göre, Xx in a ve b türünden değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a Pza Bb-a O) 2b -a gp 2*a Eb sa 6. 
2 2 

O dairelerin ortak 
merkezi (AB| ve (CD| 
içteki daireye teğet 
taralı bölgelerin 
alanları S, ve S, 
S,-18 cm? 
olduğuna göre, 
S, kaç cm? dir? 
A) 36 B) 30 Cc) 24 D) 18 E)9 

A 7. 

D 
B C EE — 

miş. 2 olduğuna göre, 
m(AEB) kaç derecedir? 
A) 36 B) 48. C) 54 D) 72 E) 80 
ABC üçgeninin B 8 


çevrel çemberi ile 
AKL üçgeninin 

çevrel çemberi 

A noktasında teğettir. 
m(ÂGB) -56* 


ANINI 
e 


C) 56 


olduğuna göre, 
m(ALk) kaç derecedir? 
A) 28 B) 34 


D) 75 E) 112 
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A)6 B)ay3 














(ABİ çap 
(CDJ/JABJ 

(EF) L(CDJ 

İKE| —|KF|J 2 cm 
IKD|<V3 cm 
olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 


o4y2 


D)3y3 


E) 23 





Çemberde, |AD|—|DC|, m(ED)-2m(AE) 
m(AB)— 4 m(ED) olduğuna göre, 
m(ACE) kaç derecedir? 


A) 8 B) 10 C) 18 


D) 20 


E) 25 


(BC ve (JAC)J sırası A 
ile B ve E 
noktalarında 
çembere teğettir. 
(BC|10 cm 
JAC(18 cm 
|AB|-16 cm 
olduğuna göre, 
İDB| kaç cm dir? B 10 GC 





A) 10 B) 12 014 . D)16 E) 18 


ABCDEFG....... bir BD... E 


düzgün çokgenin 





ardışık köşeleri ç g 
m(EGE) -60* | | 
olduğuna göre, B Ng 
bu çokgen kaç N 

kenarlıdır? A 

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 
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m 


g. 


10. 


11. 


12. 





ABC üçgen 

BC çembere 

B noktasında teğettir. 
IBD|8 cm 

JAD| 5 cm 

|DG|4 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 





A) 10 
k 


B) 11 G) 12 D) 13 E) 14 


Çemberde 
m(ABD)—40* 
m(EDC)-60* 
olduğuna göre, 
m(DEC) 

kaç derecedir? 








A)80 OB)SO0 C)100  D)110  E)120 
E 
A Ö“E GO D 


“ O, ve O, merkezli yarım çemberler E noktasında 


kesişiyor. |0,B||BC||0,C|, |EC|4 cm 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)i2/2 B)14yV2 C)16y/2 D)18y2 E)20y2 


O çemberin merkezi 
A, C, D doğrusal 
(BG|JAG| 
m(GAB) 36 
olduğuna göre, 
m(BCD) 


kaç derecedir? 





A) 27 B) 36 C) 40 


D) 48 


E) 54 








Çemberler E ve F noktalarında kesişiyorlar. 
TADI NJEFJ1K), 2BK|-3|CK|, JAB|-12 cm 
olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
14. D 
(0 
E 
A ve B merkezli çemberler D ve E noktalarında 
kesişmektedir. Buna göre, m(DKE) kaç derecedir? 
A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 
15. ABC üçgen A 
IDEJ çaplı yarım 
çember F noktasında 
üçgene teğet 
IDEJ/TACI 2 E 
(ABI 1 (BC) 
JAB|18 cm 
(BC|9 cm 
olduğuna göre, B E GC 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 





A5 BB Oz 


D) y5 


E) v3 


16. ABC eşkenar 
üçgeninin çevrel 
çemberi verilmiştir. 
(BCJ-12 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 





A)18x-10/3 Oo B)18x—123 
D) 167-113 


0) 16-103 
E) 16x—-12y3 











| LA 2D 3D 4C 5B GC 7B BE 9C 





10-4 1l1C i1ZE 13E 14C€ 15-A 16-E| 
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JIESI/5 


! 


iz 


YAZILI DENEMELERİ 








1. (BCçap 
(AB çembere 
teğet 
m(DFG)-46* 
olduğuna göre, 
m(BAD) 
kaç derecedir? 








IBA ve (BC çembere teğet, M(ABE) —x, m(ÂDG)—2x 


olduğuna göre, m(ÂDÜ) kaç derecedir? 





(BDJN(CEJ- (FI M(DAG) 44, m(OFG) 86 


olduğuna göre, m(GBD) kaç.derecedir? 
A 
SN 
50“ 
B 
d 
Y 
G 
teğet A 


O,D, G doğrusal B 12 C 
18C|12 cm, |DGJ-4 cm olduğuna göre, 


4. O çemberin merkezi 
m(GAB)—50* 
m(ÖCB)-60* 
olduğuna göre, 
m(AOC) 
kaç derecedir? 


5. (CB,B noktasında o 
O merkezli 
çeyrek çembere 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
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10. 








Çemberler D ve E 
noktalarında kesişiyor. 
(ACI NLAGI SLAJ 


(ABj-4 cm 
JAF|-6 cm 
IFG|s12 cm 


olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


O merkezli çemberin 
yarıçapı 6 cm dir. 
m(AOB)-120* 
olduğuna göre, 
,(AB| kaç cm dir? 


O çemberin merkezi 

A, C, B doğrusal 
—— 

m(ACO) -60* 

|(0C|s4 cm 

(BGC|s2 cm 

olduğuna göre, 





çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


(ABI kirişi ortak 
merkezli dairelerden 
içtekine teğet 
JAB|12 cm 
olduğuna göre, 
taralı daire 
halkasının alanı 


kaç cm? dir? 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A, B ve C merkezli 
çemberler birbirine 
teğetiir. 

ABC üçgeninin 
çevresi 18 cm 
olduğuna göre, 

A merkezli 
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| 


5. 
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O çemberinin merkezi 
m(OAB) -28* 
m(ÖCB)—32* 
olduğuna göre, 
m(ABC) 


kaç derecedir? 





Çemberler E ve F noktalarında kesişiyor. 
A, E, D doğrusal, m(ABO)-82 olduğuna göre, 
m(BCD) kaç derecedir? 


Çemberde 
m(BG)—100* 
m(ABÜ)-80* 
m(BCD)-70* 
olduğuna göre, 
m(AD) 

kaç derecedir? 





O çemberinin merkezi 
m(AOB) —(8x-309) 
m(ÂB) —(2x4-109) 
olduğuna göre, 
m(AB) 

kaç derecedir? 


10. 


A 17 B 
AB doğrusu C noktasında dıştan teğet olan çemberlere 
teğet, |AB|-17 cm, |BC|—15 cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


189 








O çemberin merkezi, |AOlm(AGJ-/(A), (AD|-4 cm 
JAB|—6 cm, |BG|-8 cm olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


B 


AB yarıçapları 4 cm ve 6 cm olan çemberlere teget 
JAB|-10 cm olduğuna göre, çemberlerin 


merkezleri arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


O çemberinin merkezi 
|OE|<(OF| 

İBE| 4 cm 
|GF|(x-1) cm 
olduğuna göre, 

x kaçtır? 





>» 


B 3 D 7 
A merkezli çeyrek daire dilimi, D noktasında 
ABC üçgenine teğet, |BD|-3 cm, |DC|7 cm 


olduğuna göre, daire diliminin alanı kaç cm? dir? 








IBA, A noktasında çembere teğet, B, C, D doğrusal 
İBC| <4 om, |CD|-5 cm olduğuna göre, 12€1 





“TAD 
oranı kaçtır? 
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2.ÜNİTE 00860 3.ÜNİTE 
ÇEMBER | | KONİKLER 
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1. Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan mer- 
kezil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) y?—8x B) y?-—16x 
D) y2—16x 


G) y?-8x 
E) y?-20X 


2. o Analitik düzlemde, odak noktası F(0,-3) olan mer- 
kezil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) y2-—12x 
D) x2-12y 


B) y2—12x G) x2-9y 


E) x2--12y 


3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen 
parabollerden hangisinin odağı x ekseni üzerin- 
dedir? 


B) x2-6y G) xy 


E) x2-y 


A) x2-—Ay 
D) yös- 


4. o Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 
bollerden hangisinin odağı y ekseni üzerindedir? 


A) y7—2x 
D) yix— 


B) y2—4x G) x24y 


E) y2—-4x 
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5. 


6. 





TEST/1 


Analitik düzlemde, denklemi x2—4y olan parabolün 
odak noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0.1) B) (2,0) C) (0,.-1) 


D) (0.2) E) (1.0) 


Analitik düzlemde, denklemi y2—4x olan parabolün 
odak noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0.1) B) (2,0) G6) (1,0) 


D) (-1,0) E) 2,0) 


Analitik düzlemde 
y?—24x 
x2-—-32y 


parabollerinin odak noktaları arasındaki uzaklık kaç 
birimdir? 


A)8 B) 10 G) 12 D) 15 E) 20 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu x-—2 ve 
odağı x ekseni üzerinde bulunan parabolün odak 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3,0) B) (2,0) 6) (0,4) 


D) (0-2) E) <2,0) 
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9. Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu y-—2 ve 13. Analitik düzlemde, y?--2x parabolünün grafiği 
odağı ye ekseni üzerinde bulunan parabolün den- aşağıdakilerden hangisidir? 

klemi aşağıdakilerden hangisidir? 

B) y 
A) X--3y B) x2-4y G) yi—4x 
D) y?——8x E) x2-8y 
Xx X 
F(1,0) 
Dp V E) y 
10. Analitik düzlemde, denklemi y2-—2x olan para- 
bolün doğrultman doğrusunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 5 
F(1,0) 
1 1 
A)x--2 B)x-—— CO)y— 
) ) 5 İY 
1 
D -2 E XE— 
)Y ) 2 
14. Analitik düzlemde, odak noktası F(6,0) olan merkez- 
cil parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
11. Analitik düzlemde, denklemi y?2-12x olan parabolün 
üzerinde ordinatı 6 olan noktanın orijine uzaklığı A B) y 
kaç birimdir? 6 
ar X 
A)3/2 B)2y6& —2f0 D3y5 E)AY3 
y pp A 
12. Analitik düzlemde, x2--8y parabolünün grafiği —> X 
aşağıdakilerden hangisidir? 3 
A) Ay B) y 
Xx Xx 
F(2,0) Fç-2,0) 

. 15. Analitik düzlemde, odağı x ekseni üzerinde bulunan 
ve P(-2,8) noktasından geçen merkezil parabolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

D) y GC) Ay 
A) x2-32y B) y?-32x C) y?-—32X 
F(0,2) 
9 N D) x2-—-32y E) y?5-16X 
Xx 
F(0.-2) i 
Eği pe Li n N 
16. Analitik düzlemde, simetri ekseni y ekseni olan ve 
P(-2,4) noktasından geçen parabolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
F(1,0) 
A) x2—4y B) x2--2y G) yiz2x 
| D) yöx E) X-y 
| 1D 2E 3D 4C SA 6C 7B 8B 9E 10E 1D 1zZC 13-4 14E 15Cc 16E 
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1. © Analitik düzlemde a Kİ 5. 


y?-16X 


parabolünün doğrultmanı olan doğru x eksenini 
hangi noktada keser? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 6 E)8 
2. o Analitik düzlemde 
yxsn 6. 
doğrusu y?-12x parabolüne teğet olduğuna göre, n 
kaçtır? 
A) -6 B) -3 GC) -2 D)3 E)6 





3. o Analitik düzlemde, denklemi y?2-7 olan para- 


bolün üzerindeki Pf-a ; 3) noktasından geçen te- 


ğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


7. 
A) 4x*y—2-0 B) x*4y—1-0 
0) x—4y410 D) X*4y410 
E) X—4y42-0 
4. Analitik düzlemde, denklemi y?24x olan parabolün, 
üzerindeki (1,2) noktasından çizilen teğetin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 8 
A) ys-x*1 B) yx-1 
G) y2x—1 D) y>2x4-1 


E) yex-2 
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Analitik düzlemde, denklemi y2——4x olan para- 
bolün, üzerindeki (-1,2) noktasından çizilen norma- 
linin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? - 


A) x— 2y45-0 B) x*-2y45—0 
G) x—y43-0 D) x$y—3-0 


E) x$2y43-0 


Analitik düzlemde, denklemi y? -ix olan para- 
bolün üzerindeki P(2,1) noktasından çizilen norma- 


linin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x—y—9-0 
C) x—4y—2-0 


B) x— 4y-2-0 
D) 4x4y - 9-0 
E) x$4y-4-0 


Analitik düzlemde, y?-2x parabolünün x*-y - 1-0 


doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x*2y — 2-0 B) 2x4*2y41-0 


G) x*y—2-0 D) x*2y4*1-0 


E) 2x42y - 1-0 


Analitik düzlemde y?——3x parabolü ile x — y41-0 


doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplamı 
kaçtır? 


A) -6 B) -5 G) -3 D)2 E)4 
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9. Analitik düzlemde y?2—-8x parabolünün odağından 
geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? 





A)4 B)6 Cc) 8 D) 12 E) 16 


w 
F 
Lo 


10. Analitik düzlemde, denklemi y2-8x olan parabol 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odak noktası F(2,0) dır. 

B) Doğrultmanı x-—2 doğrusudur. 
G) Parametresi 8 dir. 

D) Dış merkezliği 1 dir. 

E) Simetri ekseni y eksenidir. 





15. 
11. Analitik düzlemde, (te R) 
x-28 
yst 
parametrik denklemlerinin gösterdiği eğrinin den- 
klemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y?— B) x2-2y C) y?—2x 
2. y 2 3 2 
D) Xİ - zi E)y 5 
16. 


12. Analitik düzlemde, odak noktası F(6,0) olan mer- 
kezil parabolün parametresi kaçtır? 


A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


-C 2D 3-B 6-D 8B 9C 


4-B 


5-C 7-B 
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14. 


10-E 





mx-*3 





Analitik düzlemde, y — 
rabolüne teğet olduğuna göre m kaçtır? 


doğrusu y?-—12x pa- 


A)-4 B) -2 C)1 D)2 E) 4 


Analitik düzlemde, x2—y parabolü ile P(0,-3) nok- 
tası arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? 


A) 3 B) > o 2 D) E)1 


NJw 


Analitik düzlemde, x-3 doğrusuna ve F(-3,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2—-12x 
G) y2—12x 


B) xX2--12y 
D) x2-6y 
E) y? 6x 


Analitik düzlemde xy doğrusunun y?-3x para- 
bolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3,0) B) (3,0) C)(0.-3) D)(3,3) E) (3.3) 





12-E 
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TEST/1İ 








Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni üzerinde olan 
elips şekilde gösterilmiştir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 


A) Asal ekseni 8 birimdir. 

B) Yedek ekseni 6 birimdir. 

G) Odakları arası uzaklığı 2y7 birimdir. 
D) Dış merkezliği > dür. 


E) Odaklarından birisi W7,0) noktasındadır. 


2. , Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br, yedek is 
eksen uzunluğu 4 br olan elipsin odaklar arası 


uzaklığı kaç birimdir? 


ENLİ B)2Y5  C)5 D2/7  Eayz 


3. Analitik düzlemde, odakları F(4,0) ve F'(-4,0) olan 


elipsin yedek eksen uzunluğu 8 br olduğuna göre, 
asal eksen uzunluğu Kaç br dir? 


A)6VZ B)aY& O10 Daya E12 


4. Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 12 br, 
yedek eksen uzunluğu 16 br olan elipsin, asal 
eksen uzunluğu kaç br dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 26 E) 28 
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5. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 15 br, 


odaklar arası uzaklığı 9 br olan elipsin dış merke- 
zliği kaçtır? 


Ns. Biz 


ie) 
wj- 
|» 


6. Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 12 br 
odaklar arası uzaklık 4/3 br olan elipsin dış 
merkezliği kaçtır? 


a2 IEA g2 
7 10 5 


7. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin odaklar arası uzaklığı 8 br dir? 


2 2 2 2 
A) aş işi rı GİY e 
20 4 4 “16 
2 2 2 2 
e A e 
25 16 9 “16 
ri 2 


8. Analitik düzlemde denklemi *-4Y-—41 olan elip- 


sin, asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
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K 2 2 
9. Analitik düzlemde denklemi o 1 olarak veri- 12. 


len elips için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) Asal eksen uzunluğu 8 birimdir. 
B) Yedek eksen uzunluğu 10 birimdir. 


C) Odaklar arasi uzaklık 6 birimdir. 





D) Dış merkezliği 5 dür. 
Analitik düzlemde (a>b) olmak üzere şekilde ve- 


ee elk li kl rilen elips için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


iğ 
A) A, A" B ve B elipsin köşeleridir. 
B) Asal eksen uzunluğu 2a dır. 
C) Yedek eksen uzunluğu 2b dir. 
D) Odaklar arası uzaklık 2c dir. 


10. b 
E) Dış merkezliği — dür. 
a 





Şekilde verilen merkezil elipsin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





2 g3 e 13. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni ve 
Ay e ei pe e köşelerinden ikisi A(6,0) ve B(0,3) olan merkezil 
16 25 9 16 25 16 elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
x2 y? x2 y? 
D) — 4 —-1 E)—4— 
25 9 16 9 
x?2 y? x? y? x? y? 
A) — 4-1 -— 1 O) — s4 
İs tag ) 25 9 ) 36 45 
x2 y? x2 y? 
47 > pimi 
) 35 36 ) 56 9 


11. Şekilde verilen merkezil 
elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


14. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br yedek 
eksen uzunluğu 8 br ve odakları y ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 








sidir? 
AE ire bee 
36 9 36 45 9 36 ea ee yla 
> y 2 ve 36 16 16 36 20 16 
D)——4—— E) —4-—— 2 
45 9 45 a ye 
16 20 20 36 
ID 2B 3D 4B 5D 6E TA 8A Sc 10Cc IC ZE 13E 


14-B 
11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





Konu Kavrama Serisi 197 








1 Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br olan ve 5. 


P(-22,2) noktasından geçen merkezil elipsin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2-8y2-18 
C) x24-2y2-16 


B) 8x24y2-16 
D) 4x24y2-8 
E) 2x24y7—4 


2. o Analitik düzlemde F(4,0) ve F'(-4,0) noktalarına 
uzaklıkları toplamı 12 br olan noktaların geometrik 
yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
XxX ye xXx y XX y 
A) — şi — 4 — 47-21 
) 36 16 ) 36 20 )20ti6 
2 2 2 2 
XV XY 
D)—4— 1 z1 
116“ )26*18 





3. Analitik düzlemde, bir elips ile aynı merkezli, çapı 
elipsin asal eksen uzunluğu kadar olan çembere, 7. 
elipsin asal çemberi denir. 
... xy? eli R 
Bu tanıma göre 2511571 elipsinin asal çemberi 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X24y2-16 
C) x24y2-25 


B) x24y2-9 
D) x2-4-y2—-4 
E) xX4y2-12 


8. 


2 2 
4. Analitik düzlemde, denklemi yl olan elip- 


sin yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) X24y2—16 B) xy? 
G) x24y2—6 D) 2 4y2—4 


E) x21y7-3 
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Analitik düzlemde asal çemberinin denklemi 
X2-y2-8 yedek çemberinin denklemi Xx2--y2-6 olan 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


XV Xx y xy 
A— 2— 91 —a— — -—— 
İsa 36 3218 ist 

2 2 2 2 
Ü ENEL iş 


Analitik düzlemde, denklemi 3x24-4y2-12 olan 
elipsin doğrultman çemberlerinin denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—2)24y2-16 
(X42)24y2-16 


B) x24-(y— 2)2-16 
2 4-(Y4-2)2-16 


C) X— 1)24y2-16 
(X41)24y2-16 


D) x24(y— 1)2-12 
X1(y41)2-12 


E) X— 1)24y2-12 
(X41)24y2—12 


2 2 
Analitik düzlemde denklemi çız! olan elip- 
sin, parametrik denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A) x-3c0s0 B) x -9c0s9 C)x-y8cos4 
yv3sine y3sing y -3sin9 
D)x-2y3c0s0 E) x -6sin9 
y-6sin4 yz3cos0 


Analitik düzlemde, 
X-2C0s6 
yz3sin8 

olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

2 2 2 


2 2 2 


Ap iler göl et (ii 
9'4 54 95 
x2 y? x2 y? 
DB a AP 
İş tg 13 *5 
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| 
İ 
İ 











ee 











2 2 
“9. Analitik düzlemde, denklemi çıt olan 


elipsin doğrultman denklemleri aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A)x-3 B)y-y3 C)x-2 
x--3 --y3 -—2 
D)x-2/3 E)x-y3 
--2y3 y--V3 


an? 





A) -3 


13. Analitik düzlemde, y-x-n doğrusu x2--3y7-12 elip- 
sine teğet olduğuna göre, n kaç olabilir? 


B) -2 C) 1 D)4 E)6 











14. Analitik düzlemde, 3x244y2 —- 12-0 elipsinin üze- 
rindeki P(-2,0) noktasından geçen teğet denklemi 
NE OX yö i aşağıdakilerden hangisidir? 
10. Analitik düzlemde, denklemi 2-41. -1 olan elips ” 
Si 4 3 
için, 
I. Asal çemberinin denklemi x2--y2—4 dür. A) 3x$1-4y — 12-0 B) xt2-0 
İL. Doğrultmanlarından birinin denklemi x—4 dür. C)x-2-0 D) 3x44y412-0 
Ili. Doğrultman çemberlerinden birinin denklemi E) x*y—3-0 
(X— 1)24y2—16 dır. 
IV. Parametrik denklemi x-2c0s9 
ys yY3sin9 dır. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
ALI B) 1, ili, V O)lLIV is 
D) 1,1, Hil EL, IV 
15. Analitik düzlemde, 2x243y2-11 elipsinin üzerindeki 
P(-2,1) noktasından geçen normalin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3x*-4y42-0 B) -4Xx4-3y4110 
2 2 
11. Analitik düzlemde, denklemi 34135 olan C) 3xt4y—20 D) -4x43y490 
elipsin alanı kaç br? dir? aktiyieei 
A) 80r B) 607 C) 54n D) 48 E) 36x 
12. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin çevresi 107 dir? 16. Analitik düzlemde y-x doğrusu ile x245y2-24 
elipsinin kesim noktalarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
2 2 2 2 
jp Vee gi )5E*17-1 
e e A) (2.2) B) (1-2) 6) (2.-1) 
y XY 
D) — 42-1 E)— 4 - — —-2,— 
) | gta D) (2-2) E) G2,-2) 
EC 2B 3C ZE 5D 6C TA 8D 9D 10E 11D 12B 13D 14B 15A 1I6GE 
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Asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen uzunluğu 


6 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br 
dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni asal eksen 
uzunluğu 2V3 br, yedek eksen uzunluğu 2 br olan 
hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (1.0) B)(2,0) CC) (Y3,0) D) (0,2) E) (0.-2) 


Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni asal eksen 
uzunluğu 2V7 br, yedek eksen uzunluğu 6 br olan 


hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (0,3) B)(3,0) C)(4,0) D)(0.6) E)(04) 


Analitik düzlemde, odak noktaları F(5,0) ve F”(5,0) 
olan hiperbolün asal eksen uzunluğu 6 br olduğuna 
göre, yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)8 B2V15 Gaya D)6 E)4 





5. 


; Ma 

Dış merkezliği 3 ve yedek eksen uzunluğu 4V7 br 
olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç birimdir? 
A) 6 B)8 G) 10 D) 12 E) 16 
Analitik düzlemde, aşağıda verilen denklemlerden 
hangisi bir hiperbol denklemi değildir? 
A) x2 — y2—1 B) y? — 2x2-2 

xX y y 

o) ——i 2 4x2 

agir D) “4x2 -41 

E) y2 — 4x2—1 

Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 


bollerden hangisinin asal ekseni y eksenidir? 


x2 y? 
PV m 2 vE 
) 9 6 B) x —yi—2 
x? y? 2 
Oy. Vo y2- 
) a D) 5 *Xxİ-1 


2 
E)—İ 4y? 1 
ai 


Aşağıda denklemi verilen hiperbollerden hangisinin 
asal eksen uzunluğu 8 br dir? 


2 2 
a xy. 
144 64 36 36 

2 2 
Gi XxX yv. 
16 64 64 36 
2 y 
100 64 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 











10. 


11. 


12. 





Dış merkezliği - ve yedek eksen uzunluğu 14 br 


olan hiperbolün asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


A) 48 B) 42 C) 40 D) 36 E) 28 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin odakları F(0,13) ve F'(0,-13) 
tür? 


XY a e 
25 144 144 25 
gl Xx. ei 
25 144 169 25 
y? x2 
aaa 169” 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 


13. 
14. 





15. 








TEST/1 





Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 
sırasıyla 12 br ve 8 br olan hiperbolün odakları 
x ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 y2 
A e ia 
16 36 36 16 
XY a 
144 64 64 36 
2 
ye Yi. 

36 64 


Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 
sırasıyla 12 br ve 8 br olan hiperbolün odakları 
y ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


) y eg yi 
144 64 16 36 
© Ex 
ale AN D.A. 
9 25 16 ) 35 16 
2 2 
ye zi 
16 64 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 30 br, 
yedek eksen uzunluğu 16 br olan merkezil hiperbol 
için aşağıda verilenlerden hangileri daima doğ- 
rudur? 


1. Odakları x ekseni üzerinde ise denklemi 





bollerden hangisinin yedek eksen uzunluğu 4 br xx y2 ; 
dir? —— 2.91 dir. 
ir? 
225 64 
Ii. Odakları y ekseni üzerinde ise denklemi 
2 2 2 2 x2 5 
A) A j1 BY -4 YY. X eşidir. 
4 2 4 2 64 225 i 
o): y? 1 D) y? x2 ili. Odak noktaları arasındaki uzaklık 34 br dir. 
XX -——— menemeni —İ 
4 16 IV. Odak noktaları F(17,0) ve F(-17,0) dir. 
xXx y 
E) 16 g7 ALIN B)1, tl CV 
D)III,IN E LİLİ 
16. Analitik düzlemde, denklemi 
x2 y? j 9x2 — 16y2-144 olan hiperbol için 
Analitik düzlemde denklemi ar imi olan hiper- 1. Asal eksen uzunluğu 8 br dir. 
bolün odak noktaları aşağıdakilerden hangisidir? il. Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 
Ii. Odaklar arası uzaklığı 10 br dir. 
A) F(ev7.0) ve FK-2V7.0) W. Dış merkezliği zi dür. 
B) F(0,6) ve F“(0,-6) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ve hangileri doğ- 
? 
C) F(0,10) ve F*(0,-10) rudur? 
FY- 
Dele ez A) iveli B) | ve ll O) 1, ilve IV 
U 
Ee) vee) D) 1, veli E) LİL ve V 
1-4 25 3-E 4-A 5-E 6-D 7-E 8-C 9-A 10-C 11-C 12-D 13-B 1d-D 15-D 16-E) 
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TEST/2 








1. 


Analitik düzlemde, P(V13,2) noktasından geçen 
ikizkenar hiperbolün odakları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir? 


A 3Y2 BS C6EYZ Da E10 


Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün odak noktaları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) F(6,0) ve F/(-6,0) 
B) F(8,0) ve F(-8,0) 
G) F(0,8) ve F'(-8,0) 
D) F(10,0) ve F'(-10,0) 
E) F(0,10) ve F'(0,-10) 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 birim, 
odakları F(0,5) ve F'(0,-5) olan merkezil hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


y X x2 y? 
e B7--X. . 
er 9 ir 4 i 
2 2 2 2 
Yy Xx XY 
mf DD) — 2.4 
) 25 9 er 9 

2 2 

y Xx 

PE 

)a5 25 


Analitik düzlemde, dış merkezliği e-2 ve odakları 
F(2,0) ve F'(-2,0) olan hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? - 


2 2 


Xx Xx 
rai 2 
y x2 
O) ——x2 21 DJ —y2 -1 
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5. 





B'(0,-3) 


Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde odakları 
köşeleri ve yedek ekseni gösterilen hiperbol için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Odaklar arası uzaklığı 10 br dir. 

B) Asal eksen uzunluğu 8 br dir. 

GC) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

D) Köşe koordinatlarından biri A(-4,0) dır. 

E) Asal ekseni y eksenidir. 


Analitik düzlemde, odakları x ekseni üzerinde bulu- 
nan, P(3,0) noktasından geçen ve dış merkezliği 


0-7 olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
2 ye 2 ye 
e | 
7 9 9 7 
2 2 2 2 
Yy X Yy” Xx 
e ŞE DYE 4 
) 16 7 Ig 7 
2 ve 
EE 
9 4 


2 2 
Analitik düzlemde, ç-E-1 olan hiperbolün 


grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
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HİPERBOL 





TEST/ 27 7 





x2 


2 
8. Analitik düzlemde, al hiperbolün grafiği 11. 


aşağıdakilerden hangisidir? 








9. Şekilde köşelerive 
odakları verilen hi- 
perbole göre aşa- 
ğıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 


A) Odaklar arası uzaklığı 6 br dir. 

B) Köşe noktaları arasındaki uzaklık 4 br dir. 
C) Asal ekseni x ekseni üzerindedir. 

D) Yedek eksen uzaklığı 4 br dir. 

E) |JPFJ — JPFJJ4br 


Analitik düzlemde, 
yandaki şekilde 
merkezil (o hiperbol 
grafiği verilmektedir. 


Buna göre bu 
hiperbolün denkle- 
mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 








Asal eksen uzunluğu 10 br, yedek eksen uzunluğu 
6 br ve asal ekseni x ekseni olan hiperbolün grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y 





2 
Analitik düzlemde, denklemi Tet olarak 
verilen hiperbolün grafiği aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A) y 





D) y 





E) y 





2-D 


1-C 


9-D 10-C ILE 
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li EKE N e sa - e 
İ. Analitik düzlemde, denklemi ji <1 olan hiper- 5. © Analitik düzlemde, denklemi 9 olan hiper- 9. Analitik düzlemde, y-2xin doğrusu Xa 13. Analitik düzlemde, denklemi ei olan mer- 
bolün, asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden z - 2 Ni e pi ç 1 bi ” ” iy 
e şag bolun asimptot denklemleri ye Px > ye dir. hiperbolüne teğet olduğuna göre, n aşağıdaki kezil hiperbolün parametrik denklemleri x-asec6 ve 
angisidir? di sel a i değerlerden hangisi olabilir? yzb.tan8 dir. 
Lİ e KY Ko ği * y 
wi an Bu bilgiye göre > — . > İ hiperbolünün asimptot Bu bilgiye göre —--”--1 merkezil hiperbolünün 
ie izi XE4y?4 C) xE4y2>3 ? i aşağıdaki angisidi DEM 
y ) x“*#y denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? A) -6 B) -4 G) -2 D)3 E)5 parametrik denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 
D) x24y2-2 E) x24y2—1 
Al yeak B) y dx O) y > v2x A)xs3sec6 B) x  Y3sec0 GC) x -3sec9 
ys—2x ys—3x y—y2x yz2tan6 yz Y2 tane yz4tanf6 
D)x-v2y E) x -2y D) x -3tane E) x -9sec8 
2 ye pe . £ e — 
2.  Analitikdüzlemde, denklemi > -X -1 olan hiper- x-2y Gi - ğ eee Yelin 
İM X z 
bolün, yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden 10. Analitik düzlemde, denklemi wn çi a ii 
N id i için, 
angisidir? i 
I. Asal çember denklemi x2-y?—3 
A) x24y2-16 B) 24 y2—12 G) 24 y2-8 | II. Yedek çember denklemi x2-4-y2—1 14. Analitik düzlemde, n>0 olmak üzere y-xin 
2 ya İ doğrusu x2 — 4y2—16 hiperbolünü iki farklı noktada 
D) 2 24 21,2 ye “ , X Yy ; 
Xx kyi E) x54y2-2 6. Analitik düzlemde, denklemi 7 olan hi- II. Doğrultman çemberlerinden birinin denklemi kestiğine göre, n nin alabileceği en küçük tamsayı 
24y2 a 
perbol için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ayle 3 3 geder KagHlez 
IV. Doğrultman denklemleri x <5 ve X 5 dir. 
A) Asal çemberinin denklemi x2--y2—4 dür. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Mi; ii ii Viz RE) 
2 ve B) Yedek çemberinin denklemi x24-y2—3 dür. 
3. Analitik düzlemde, denklemi *--Y —1 olan hi- (9 ) : elli e ii A) iveli B) veli Gjlivelli 
' , 9 27 ii C) Doğrultman çemberlerinin denklemleri D) 1, li ve Il E) 1, H, İli ve V 
perbolün, doğrultman çemberlerinin denklemi aşa- İP: 2.3 2 
Dağ iz NT) 4y? >12 ve (x #7)? ay? -12 dir. 15. Analitik düzlemde, F ve F' odak noktaları olmak ü 
ğldakilerden hangisidir? is) i p » Analitik düzlemde, F ve F odak noktaları olmak üzere, 
, Eg D) Doğrultman doğrularının denklemleri x-—— ve F ve F' noktalarına uzaklıkları farkı sabit bir 2a olan nok- 
e 4 dir y7 | taların geometrik yeri hiperboldür. 
A) (x— 5)24y2—-36 B) x24(y — 6)2-36 Y7 © Bu bilgiye F(8,0) ve F'(-8,0) noktalarına uzaklıkları 
24yA 2 Bu , , V3 8 | farkı 12 birim olan noktaların geometrik yeri aşağı- 
(X45)2#y2 27 Xx 4-(y4-6)2-36 E) Asimptot denklemleri Ye la di dir. | dakilerden hangisidir? 
C) (— 6) Ky 36 D) X24-(y — 5)2—27 11. Analitik düzlemde, denklemi 7x2 — 2y2-5 olan hiper- 
(X46)2-4y2-36 X24-(y45)2—36 i bole üzerindeki P(-2,3) noktasından çizilen norma- ei X y 25 
| lin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 36 28 ) 36 64 
E) (— 6)24y2-32 
) « -6)'4yi A a 
(X46)74y2-32 A) 7x - 3y427-0 B) 3x — 7y427-0 64 36 | 64 28 
2 2 
7. Analitik düzlemde, y-3x—n doğrusu x — 5y2-5 hi- İ ©) 6x414y — 27-0 D) 14xt6y45-0 ) JA 
perbolünü kesmediğine göre, n aşağıdaki değerler- E) 14x—3y—5-0 wi 
den hangisini alamaz? 
ia x ye 58 B) 4 G2 D) -5 E) -7 
i ei GE enleri e Es olan mio i 16. Analitik düzlemde, odaklardan birinden geçen ve asal 
bolun doğrultman doğrularının denklemleri xsşi. eksene dik olan kirişin uzunluğuna hiperbolün para- 
n E 2 
dir. rai metresi denir. Buna göre, e hiperbolünün 
Bu bilgiye göre e “hiperbolünün doğrultman 12. Analitik düzlemde, asimptotlarından biri yx ve bir dktambiresi 2 gir 
16 köşesi A(6,0) olan merkezil hiperbolün denklemi a i 
doğrula k i ğ i İ- ğ i isidi ie 7 e 
> rının denklemleri aşağıdakilerden hangi 8. Analitik düzlemde, 4x — 3y2-4 hiperbolünün üze- aşağıdakilerden hangisidir? Bu bilgiye göre 3x? - 4y2-12 hiperbolünün para- 
rindeki P(2,2) noktasından çizilen teğet denklemi metresi aşağıdakilerden hangisidir? 
aşağıdakilerden hangisidir? A) y2 — x2—64 B) Xx — y-36 
5 4 
ALA B)x-5— O)x-E. GC) x2 — y—9 D) y? — xX2—16 A)5 B)? o) 4 D)3 y2 
N A) 4x43y42-0 (— B) 4x-3y-2-0 (oC) 4x-3y-4-0 E) 2 —y2-25 2 
D)x-5— E)x- A D) 2x$3y-2-0 Oo E) -2x43y4$4-0 
-D 2-E 3-<C< Z4-A 5-C 6C JE 8B 9-A 10-E 11-B 12-8 13-A 14-B 15-A 16-D 
in 204 > | m | z , 
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1. 


Analitik düzlemde 
y2—8Xx 


parabolünün doğrultmanı olan doğru x eksenini 
hangi noktada keser? 


A) -8 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1 





2. o Analitik düzlemde, denklemi x244y2-4 olan elips 
için aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangi- 
leri doğrudur? 

i. Asal eksen uzunluğu 4 br dir. 
Il. Yedek eksen uzunluğu 2 br dir. 
Il. Odaklar arasi uzaklığı 2/3 dür. 
A)I B) II CO) II D) Içli E) Lil 

3. Analitik düzlemde, denklemi Xx? — y2-25 olan hiper- 
bolün asimptot denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

4 
A) yEzx B) x-5y C) x-y 
1 İİ a 
ye 5 i 
D) y5x E) Y “a 
y-5X 1 
yi Ew 
4. Analitik düzlemde 
y2—12x 
parabolünün odağının apsisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
3 3 
A)6 B)3 Co) — D)— E) — 
) ) 5 ) -3 
206 
Konu Kavrama Serisi 








Şekildeki merkezi! 
elipsin odakları 
F(/2,0) ve 
F(N2,0) 


noktalarıdır. 





Elips P(2,y3) noktasından geçtiğine göre denkie- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x243y2-36 
C) 5x24-4y2—48 


B) 3x244y7—24 
D) 4x243y2-12 
E) 3x2-4-5y2-15 


Analitik düzlemde, denklemi 
x2 — 5y2—4 


olan hiperbolün üzerindeki P(3,1) noktasından 
çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 5x4-3y — 18-0 
C) 3x — 5y— 4-0 


B) 3x—5y4-4-0 
D) 5x — 3y-418—0 
E) 5x— 3y-4—0 


Analitik düzlemde, odakları F(1,0) ve F'(-1,0) olan 
elipsin asal eksen uzunluğu 4 br olduğuna göre, 
yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


A3V3 B2/3 03 DE E) V3 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi x—2c0s8 
ve ydsin8 olan elipsin odakları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir? 


A4/3 Be Gaz D) 5 E) 2/5 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


A aziz TESTŞİ 7 


ii 
i 
j 
i 














imei emin 
2 2 
9. Analitik düzlemde, denklemi pi -1 olan hiperbol 13. Analitik düzlemde, denklemi 
için İ ey 5 
1. Asal eksen uzunluğu 4v3 brdir. a e” 


al a olan hiperbolün doğrultman çemberlerinin denkle- 


ii. Odaklar arası uzaklığı 8 br dir. mi aşağıdakilerden hangisidir? 


W. Dış merkezliği -v3 dür. 
V. Odak noktaları F(4,0) ve F'(-4,0) dır. A) x24 (y—a)2—4b2 


x2 4 (ya)? 4y? 


B) pa)?y24a? 


Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? (ra) -y24a? 


C) a)? 4y?—4b3 
(xta)24-y24a? 


D) x24 (y-a)2-4a? 


B)2 c)3 D) 4 E) 5 x24-(44a)—da? 


A) 1; 


E) x24y2—d4a? 


X24y24y2 
y?  x2 N 
10. Analitik düzlemde denklemi ay olan hi- 
perbolün doğrultman doğrulardan biri aşağıdakiler- 14. Analitik düzlemde, y-mxt7 doğrusu 4x2-4-9y7—36-0 
elipsine teğet olduğuna göre, m aşağıdakilerden 
den hangisidir? hangisi olabilir? 
A)x- 3 ye 2 Gys AZ BY OYe DNS Ez 
25 13 13 
12 12 
m—— E — 
)Y-—g ir 





15. Analitik düzlemde, odağı F(1,0) ve doğrultmanı 
x#-1-0 olan merkezil parabolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 








11. Analitik düzlemde 2x — y-0 doğrusunun y?—4x pa- A) y2—4x B) x2—4y G) x2-2y 
rabolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin D) yE-2x E) yE—Bx 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

A)C1,4) B)(,0) O(01) DM.) ECZ) 
16. Analitik düzlernde genel denklemi 
x244y2—4xy-x4-2y-0 
olan konik aşağıdakilerden hangisidir? 

12. Analitik düzlemde x-1 doğrusuna ve FC1,0) nok- A) Çakışık iki doğru 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri idol 
aşağıdakilerden hangisidir? B) Paralel iki doğru 

GC) Parabol 
A) y2—-4x B) x2—4y C) x2—-2y D) Kesişen iki doğru 
D) y2—x E) y2-2x E) Hiperbol 
| ID 2E 3C 4B 5B GA 7B 8$A 9E 10c 1D IZA 13-B 0. 158 16-B 
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1. Analitik düzlemde, denklemi 


Lan GN 


7 2 
olan hiperbol için aşağıdakilerden hangisi doğ- 
rudur? 
A) Asal çemberinin denklemi x2-4-y2—49 
B) Yedek çemberin denklemi x2--y2—4 


C) Doğrultman çemberlerden birinin denklemi 
(X43)2--y2 28 


D) Asimptot denklemleri y?x ve ys-Ek dir. 


E) Dış merkezliği E dir. 


2. Analitik düzlemde, denklemi 


2 2 

KN iş 

25 36 
elipsin alanının, çevresine oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

30 25 20 
A)3 B)— Cc) — D)2 E) — 

) ) 11 ) 12 ) ) 13 


3. Analitik düzlemde, asal 
ekseni x ekseni olan elips 
şekilde gösterilmiştir. 
Şekilde verilen elips için 
aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 





A) Asal ekseni 12 brdir. 
B) Yedek ekseni 6 br dir. 
C) Odaklar arası uzaklık 6/3 brdir. 

D) Dış merkezliği 12 dir. 

E) Odaklarından birisi (3,0) noktasıdır. 


4. Analitik düzlemde, 
X242y2— 


elipsinin dış merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? 


y2 N3 2 3 1 
A)NE e lee Dz EE 
) > B) a G) 3 D) 2 E) 5 
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DAME) EMARE AL e IiLor/Z 











Analitik düzlemde, denklemi 
2 
xe” 
4 


olan parabole üzerindeki P noktasından çizilen 
teğetin denklemi y2x--n olduğuna göre, n kaçtır? 


.) 


1 
A 2 


3 
B — 
> 


o 1 D)2 DE 


Analitik düzlemde, 5x2413y2—-65 elipsinin odak 
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A2/2 BAB C4 Dad Baf 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br, yedek 
eksen uzunluğu 12 br olan merkezil hiperbol için 
aşağıda verilenlerden hangileri daima doğrudur? 


I. Odak noktaları arasındaki 6y5 dir. 


Il. Odak noktaları F(yV5,0) ve F-3V5,0) dır. 
AA 


Il. Diş merkezliği iz dür. 


IV. Odakları x ekseni üzerinde ise denklemi 


2 2 
e 
9 36 
V. Odakları y ekseni üzerinde ise denklemi 
2 2 
TR dip 
9. 36 
ALM O B)LUV Oylum DV  OE)ŞLVV 
Analitik düzlemde, 
XE H2xy-4-2y? — 2y42-0 
denkiemi ile verilen konik ne belirtir? 
A) Nokta B) Çember C) Elips 
D) Kesişen iki doğru E) Boş küme 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 








- Konu Kavrama Serisi 








—.i ae e ear kli 





13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni x ekseni olup, asal 


9. Analitik düzlemde, parametrik denklemi 


X-3 sec8 eksen uzunluğu 6 br dir? 
y2 tan9 
olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangi- x2 y? y? XX y2 
ii 1. -4 ——-— s1 SE 
sidir? 9 12 Ig 18 ür 9 , 
2 2 2 
2 y2 2 y2 2 2 rim gg! 
> iu 5) pa e e 
4 16 13 4 
2 2 2 2 
y XX 
Dİ. <4 pp ——i.- 
rem 3 


ni, 


14. Analitik düzlemde, 


10. Analitik düzlemde, denklemi | 
hiperbolünün asimptot denklemlerinden birinin 


2 2 
> iz — denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
olan elips için 
I. Asal çemberinin denklemi x2--y2—5 İ Aly Ex B)y- -İx Oyak 
Il. Yedek çemberinin denklemi x2-4-y2—4 3 
Ii. Doğrultman çemberlerinden birisinin denklemi D)y> 7 E)y-—x 


(X*1)24y2—16 
IV. Parametrik denklemi x- /5cos6 , y -2sin6 dir. 


Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 





ALI B)IŞV GO) D)İLIV  EŞLİLİLIV 15. Analitik düzlemde, denklemi 
2x2 — 9y2—14 
olan hiperbole üzerindeki P(5,2) noktasından 
çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
11.. Analitik düzlemde, 

Xx 24y A) 5x4-9y—14-0 B) 2x-9y4-14-0 
parabolünün doğrultman doğrusunun denklemi C) 9x*5y—7-0 D) 5x-9y—7-0 
aşağıdakilerden hangisidir? E) 2x — 3y4-14-—0 
A) x-—-12 B) y-12 GC) x--8 

D) x--6 E) ys-6 

: 16. Dik koordinat düzleminde 
Ni y2--4x2— 4xy-—0 
12. Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu denklemi ile verilen konik aşağıdakilerden hangi- 

yz—-4 sidir? 
olan merkezil parabolün denklemi aşağıdakilerden i 
hangisidir? A) Parabol B) Hiperbol 
i | C) Kesişen iki doğru D) Çakışık iki doğru 
A) x2--8y B) x2--16y GC) y2—-16x E) Paralel iki doğru 

D) x2-16y E) y?2—-8x 














1-C 2-B 3-E 4-A 5-B 6-D 7-E 8-E g-C 10-D 1ll-E 12-D 13-A 14-B 15-D 16-0) 
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1. © Analitik düzlemde, denklemi y2—16x olan parabol 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odak noktası F(4,0) 

B) Doğrultmanı x-—-4 dür. 
C) Parametresi 16 dır. 

D) Dış merkezliği 1 dir. 

E) Simetri ekseni y eksenidir. 


2. o Analitik düzlemde 

asal ekseni x ek- 
seni olan elips şe- 
kilde gösterilmiş- 
tir. 
Şekilde verilen 
elips için aşağı- 
dakilerden han- 
gisi yanlıştır? 





A) Asal ekseni 8 br dir. 
B) Yedek ekseni 4 br dir. 
GC) Odaklar arası uzaklık 4/3 br dir. 


D) Dış merkezliği a dir. 
'E) Odaklarından birisi (0,-2) noktasıdır. 


3. Analitik düzlemde, 
yandaki (o şekilde 
asal ekseni x olan 
köşeleri ve odak 
noktaları verilmiş, 
olan elipsin denkle- 
mi aşağıdakilerden 








hangisidir? 
2 2 2 2 2 2 
xX y xX y xX y 
AY Şİ aş B s1 GC z 
)25*3 253 1251151 
DE 24 | 


Â. o Asal çemberinin denklemi x24y?-15 yedek çem- 


berinin denklemi x24-y2—10 olan elipsin dış merke- 
zliği aşağıdakilerden hangisidir? 


1 1 
Mz Bi 5 
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5. 





Analitik düzlemde 
y2—20xXx 


parabolünün odağından geçen ve x eksenine dik 
olan kiriş uzunluğu kaç birimdir? 


A) 25 B) 20 C) 18 


D) 16 


E) 15 





Şekilde odakları, köşeleri ve yedek ekseni göste- 
rilen hiperbol için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Odaklar arası uzaklığı 12 br dir. 

B) Asal eksen uzunluğu 8 br dir. 

C) Yedek eksen uzunluğu 4V5 brdir. 
D) Köşe noktalarından biri A(4,0) dır. 
E) Asal ekseni y eksendir. i 


Asal eksen uzunluğu, 8 br, yedek eksen uzunluğu 


6 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç 
birimdir? : 


A) 16 B) 12 C) 10 D)8 E) 6 


Analitik düzlemde, denklemi 


2 y? 


—İ 9 


49 64 


olan hiperbolün parametrik denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x-7sec8 B) x-7tan8 
ys8cos8 x8sin8 
C) x-7c0s8 D) x—7sec8 
ys8cosec8 yz8tan8 
E) x-7sec8 
. yz8cos0 
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7 © YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ | 


| 











9. Analitik düzlemde 
9x2-4-25y2—-225 
elipsinin parametresi aşağıdakilerden hangisidir? 


12 16 18 22 24 


ax, 


10. Analitik düzlemde, odak noktası F(0,4) olan 
merkezil parabolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x2—16y B) x2--16y 


D) y?—-16y 


GC) y2-16x 
E) x2—-8y 


11. Analitik düzlemde, x2-12y parabolünün odak nok- 
tası aşağıdakilerden hangisidir? 


” A) (0,3) B) (3,0) C) (0,4) 


D) 6.0) E) (0-3) 


12. Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni olan 
merkezil hiperbolün yedek eksenin uzunluğu 4 br 
olduğuna göre, bu hiperbolün denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 











TEST /3 
Analitik (düzlemde, 


2 2 . il 
yn vel hiperbolünün kesim noktalarının koor- 


2 2 
XY 21 elipsi ile 
4 3 


dinatlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3,0) B) (3,0) 6) (2,0) 


D) (-1,0) E) (4,0) 


Analitik düzlemde, genel denklemi 
2x24-xy — y24-6x — 3y0 
denklemi ile verilen konik ne belirtir? 


A) Parabol 

B) Hiperbol 

G) Çakışık iki doğru 
D) Paralel iki doğru 
E) Kesişen iki doğru 


Analitik düzlemde, doğrultman çemberlerinden 
birinin denklemi x2 — 4x--y7 - 20-0 olan merkezil 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2 -4y7-12 
D) 3x24y2-6 


B) x24-3y2-6 G) 3x2 -2y712 
E) 3x244y2-12 


Analitik düzlemde 
ysxtrk 


doğrusu, y?2—2x parabolüne teğet olduğuna göre, k 
kaçtır? 


Ay B) -1 o) 1 D) > E)2 





LE 2E 3-A 4B 5B 6-E 


7C &D 9C 10A 114 12D5 13C€ 14E 15-B 16-0) 





Konu Kavrama Serisi 


211 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





ger 














1. 


2. 


3. 


4. 


5. 
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Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 2/5 odak- 6. 


ları F(3,0) ve F'(-3,0) olan hiperbolün denklemini 
yazınız. 


Analitik düzlemde, y-ax42 doğrusu, y?-—8x para- TE 


bolüne teğet olduğuna göre a kaçtır? 


Analitik düzlemde, denklemi 4x247y2-11 olan 


elipsin üzerindeki P(1,-1) noktasından çizilen 
. teğetin denklemini yazınız. 





denklemini bulunuz. 


212 


Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni ve köşeleri 
A(3,0) ve B(0,-2) olan merkezil elipsin denklemini 9. 
yaziniz. 

10. 
Analitik düzlemde, x--2 doğrusuna ve F(2,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer 


2 
Analitik düzlemde, denklemi 5 -y?-1 olan hiper- 
bole üzerindeki P(2,0) noktasında çizilen teğet ve 


normal denklemlerini yazınız. 


Analitik düzlemde, x4-y-2 doğrusunun y?—x 
parabolünü kestiği nokta veya noktaların koordinat- 
ları kaçtır? 


Analitik düzlemde, x2-—8y parabolünün odak nok- 
tasını belirterek grafiğini çiziniz. 


Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 4y3 
birim, odakları Ox ekseni üzerinde ve dış merkezliği 


-; olan merkezil elipsin denklemini yazınız. 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br ve 
asimptot denklemlerinden birinin denklemi y — ix 


olan hiperbolün denklemini yazınız. 
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2. 


3. 


4. 


5. 





“© Analitik düzlemde, denklemi y? - 2x? - 4-0 olan 
hiperbolün odakları, köşeleri ve yedek eksenini 
belirterek grafiğini çiziniz. 


Angjitik düzlemde, denklemi 9x5 -4y2-36 merkezil 
elipsin köşeleri ve odak noktalarını belirterek 
grafiğini çiziniz. 


Analitik düzlemde, denklemi x2-4y olan parabolün 
üzerindeki P(-2,k) noktasından çizilen normalinin 
denklemini yazınız. 


Analitik düzlemde, 


Joey) IX Mİy > 4 € Rİ 


kümesinin belirttiği geometrik yer denklemini 
yazınız. 


Analitik düzlemde, denklemi 3x2 — 4y?-12 olan hi- 
perbolün odakları, köşeleri ve yedek ekseni 
belirterek grafiğini çiziniz. 
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z — 16 
elipsinin doğrultmanlarından biri Xx zi 


olduğuna göre, b kaçtır? 


7. Analitik düzlemde, dış merkezliği asal eksen 
uzunluğu 8 br ve asal ekseni x ekseni olan merkezil 


hiperbolün denklemini yazınız. 


8. Analitik düzlemde, x24-2y2-2 elipsinin odaklarından 
birinden geçen en kısa kirişinin uzunluğu kaç bi- 
rimdir? 


9. Analitik düzlemde, denklemi y2-3x olan parabolün 
üzerindeki P(3,-3) noktasından çizilen teğet den- 
klemini yazınız. 


10. Analitik düzlemde, denklemi 


x2 y? 


4 6 


olan hiperbolün asal eksen uzunluğu ve odak nok- 
taları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


a 
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